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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 691 

26 Μαρτίου 2013 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. απόφ. 122/2013 

Έγκριση σχεδίου έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχε¬ 
τικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφο¬ 
διασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 
2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου. 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(Συνεδρίαση της 6ης Μαρτίου 2013) 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α' 286), όπως 
ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/09.03.1999), 
όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α' 313), όπως 
ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 994/2010 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20 Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης 
της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργη¬ 
ση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου (εφεξής 
«Κανονισμός»). 

5. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179) «Για τη 
λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυ¬ 
σικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μετα¬ 
φοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (εφεξής 
«Νόμος»), και ιδίως τα άρθρα 12 και 73 αυτού. 

6. Το εγχειρίδιο με τίτλο «ΡΓονοπίΙνβ Αοίίοη ΡΙεη αηά 
ΕπίΘΓρθηογ ΡΙεη Θοοά ΡΓεοΐίοβε» που καταρτίστηκε από 
το ϋοίηΐ Βθ3θ3ΓαΐΊ Οθπϊθγ ίοΓ ΕηβΓργ 3ηά ΤΓ3η5ροΓΐ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

7. Το υπ’ αριθμ. 0-50329/28.02.2012 έγγραφο της ΡΑΕ 
προς ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με θέμα «Ασφάλεια Εφοδιασμού της 
χώρας με Φυσικό Αέριο». 

8. Το υπ’ αριθμ. 53275/13.06.2012 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. (ΡΑΕ 1-157872/13.06.2012) με θέμα «Εισήγηση για το 
σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχεί¬ 
ρισης Κρίσεων». 

9. Το υπ’ αριθμ. 0-52300/16.08.2012 έγγραφο της ΡΑΕ 
προς τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου και τις οργανώ¬ 
σεις που εκπροσωπούν οικιακούς και βιομηχανικούς 


πελάτες με θέμα «Σχέδια προληπτικής δράσης και έκτα¬ 
κτης ανάγκης αναφορικά με την ασφάλεια εφοδιασμού 
με φυσικό αέριο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονι¬ 
σμού 994/2010». 

10. Τις απόψεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ως 
άνω διαβούλευσης με τα ακόλουθα έγγραψα: 

(α) Το υπ’ αριθμ. 2213/ΚΜΠ έγγραφο της εταιρείας 
ΗΡΩΝ II ΘΕΡΜΟΗΑΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. 
(ΡΑΕ 1-162149/19.09.2012). 

(β) Το υπ’ αριθμ. 18879 έγγραφο της εταιρείας ΔΕΠΑ 
Α.Ε. (ΡΑΕ 1-162183/19.09.2012). 

(γ) Το υπ’ αριθμ. ΕΕ8ΟΝ-ΒΑΕ-044 έγγραφο της εται¬ 
ρείας ΕίΡΕ0Ι8ΟΝ ΡΟννΕΒ Α.Ε. (ΡΑΕ 1-162202/19.09.2012). 

(δ) Το υπ’ αριθμ. 1799 έγγραφο των εταιρειών 
ΡΒΟΤΕΒΘΙΑ Α.Ε. και ΚΟΒΙΝΤΗ08 ΡΟΥΥΕΒ Α.Ε. (ΡΑΕ 
1-162206/20.09.2012). 

(ε) Το υπ’ αριθμ. 270071588 έγγραφο της εταιρείας 
ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (ΡΑΕ 1-162207/20.09.2012). 

(στ) Το υπ’ αριθμ. 33431/3745 έγγραφο των εταιρειών 
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. και ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. (ΡΑΕ 
1-162208/20.09.2012). 

(ζ) Το υπ’ αριθμ. 436/360Β έγγραφο της εταιρεί¬ 
ας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΡΑΕ 
1-162209/20.09.2012). 

(η) Το υπ’ αριθμ. 55398 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (ΡΑΕ 
1-162243/20.09.2012). 

(θ) Το έγγραφο με ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου 2012 
της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας 
(ΡΑΕ 1-162245/20.09.2012). 

(ι) Το υπ’ αριθμ. 1/Β/18780 έγγραφο του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΡΑΕ 
1-162437/25.09.2012). 

(ια) Το έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε. με Α.Π. ΡΑΕ 
1-164041/29.10.2012 με θέμα «Διαβούλευση για την υπο¬ 
βολή παρατηρήσεων επί των Σχεδίων προληπτικής δρά¬ 
σης και έκτακτης ανάγκης αναφορικά με την ασφάλεια 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο, σύμφωνα με το άρθρο 4 
του Κανονισμού 994/2010». 

11. Το υπ’ αριθμ. 0-52790/14.10.2012 έγγραφο της ΡΑΕ 
προς ΔΕΣΦΑ Α.Ε με θέμα «Ασφάλεια εφοδιασμού της 
χώρας με Φυσικό Αέριο και προπαρασκευαστικές ενέρ¬ 
γειες ενόψει του χειμώνα: Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης 
Ανάγκης». 
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12. Το υπ’ αριθμ. 56454/02.11.2012 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. (ΡΑΕ 1-164308/05.11.2012), με θέμα «Τελική εισήγηση 
για τσ σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
Διαχείρισης Κρίσεων». 

13. Το υπ’ αριθμ. 0-53701/24.12.2012 έγγραφο της ΡΑΕ 
προς ΔΕΣΦΑ Α.Ε με θέμα «Εισήγηση ΔΕΣΦΑ για το 
Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχεί¬ 
ρισης Κρίσεων». 

14. Τσ υπ’ αριθμ. 58511/22.1.2013 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. (ΡΑΕ 1-167566/23.1.2013) με θέμα «Σχέδιο Αντιμετώ¬ 
πισης Έκτακτων Αναγκών και Διαχείρισης Κρίσεων». 

15. Το ηλεκτρονικό έγγραφο της ΡΑΕ με θέμα «Απ.: 
Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Διαχεί¬ 
ρισης Κρίσεων με ΐΓαοΚ-οάαηρθε» 

16. Το υπ’ αριθμ. 59317/21.02.2013 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. (ΡΑΕ 1-168599/21.02.2013) με θέμα «ΣχέδιοΈκτακτης 
Ανάγκης - Τελική Εισήγηση Διαχειριστή». 

Σκέφτηκε ως εξής: 

Α. Σχετικές διατάξεις 

Σύμφωνα με τα σριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρ¬ 
θρου 4 του Κανονισμού: «Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους 
μέλους, έπειτα από διαβούλευση με τις επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου, τις σχετικές σργανώσεις που εκπρο¬ 
σωπούν τα συμφέροντα των οικιακών και βιομηχανικών 
πελατών και την εθνική ρυθμιστική αρχή, εφόσσν αυτή 
δεν είναι η αρμόδια αρχή, καταρτίζει σε εθνικό επίπεδσ, 
με την επιφύλαξη της παραγράφου 3: α) ....και β) σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης που περιέχει τα ληπτέα μέτρα για 
την εξάλειψη ή τον μετριασμό των επιπτώσεων ενδεχό¬ 
μενης διαταραχής ταυ εψσδιασμού με αέριο σύμψωνα 
με το άρθρο 10 του Κανονισμού». 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα σριζόμενα στην παρά¬ 
γραφο 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού: «Πριν από την 
έγκριση .... ενός σχεδίσυ έκτακτης ανάγκης σε εθνικό 
επίπεδο, οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν, μέχρι τις 

3 Ιουνίου 2012, τα προσχέδιά τσυς έκτακτης ανάγκης 
και προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους στο κα¬ 
τάλληλο περιφερειακό επίπεδο και με την Επιτροπή, 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα προσχέδια και τα 
μέτρα τσυς δεν έρχονται σε αντίθεση με πρσληπτικό 
σχέδισ δράσης και σχέδιο έκτακτης ανάγκης άλλου 
κράτους μέλους και ότι συμμορφώνονται με τον παρό¬ 
ντα Κανονισμό και με άλλες διατάξεις της Ενωσιακής 
Νομοθεσίας. Τέτσιες διαβσυλεύσεις πρέπει να διενερ- 
γσύνται ιδίως ανάμεσα σε γειτσνικά κράτη μέλη, κυρίως 
ανάμεσα σε απομσνωμένα συστήματα πσυ αποτελούν 
νησίδες αερίου και τα γειτονικά τους κράτη μέλη, και 
μπορούν να καλύπτουν για παράδειγμα εκείνα τα κρά¬ 
τη μέλη που ορίζονται στον ενδεικτικό κατάλογο του 
Παραρτήματος IV». 

Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 

4 του Κανονισμού: «Το αργότερο έως τις 3 Δεκεμβρίου 
2012, εγκρίνονται και δημοσιοποιούνται τα [...] σχέδια 
έκτακτης ανάγκης [...]. Αυτά τα σχέδια γνωστσποισύνται 
χωρίς χρσνοτριβή στην Επιτρσπή. Η Επιτρσπή ενημερώ¬ 
νει την ομάδα συντονισμού για το αέριο. Οι αρμόδιες 
αρχές διασφαλίζουν την τακτική παρακολούθηση της 
εφαρμογής τέτοιων σχεδίων». 

Σύμφωνα με τα σριζόμενα στην παράγραφο 6 του 
άρθρου 4 του Κανονισμού: «Εντός τριών μηνών από 
την κοινοποίηση από τις αρμόδιες αρχές των σχεδίων 
πσυ αναφέρσνται στην παράγραφσ 5: α) η Επιτροπή 


εκτιμά τα σχέδια αυτά, όπως ορίζεται στο στοιχείο β). 
Για αυτόν τον σκοπό, η Επιτροπή συμβουλεύεται την 
ομάδα συντονισμού για το αέριο σχετικά με τα εν λόγω 
σχέδια και λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της. Η Επιτρσπή 
υποβάλλει έκθεση της εκτίμησής της όσον αψορά τα 
σχέδια στην ομάδα συντονισμού για το αέριο.» 

Περαιτέρω, σύμψωνα με τα σριζόμενα στην παράγρα¬ 
φο 3 του άρθρου 12 του Νόμου: «Η ΡΑΕ ορίζεται ως η Αρ¬ 
μόδια Αρχή (ΟοπιρθΙθπΐ ΑυΙίιοΓίΐγ) για τη διασφάλιση της 
εψαρμσγής των μέτρων που ορίζονται στον Κανονισμό 
Ασφάλειας Εψσδιασμού του Φυσικού Αερίου 994/2010 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Οκτωβρίου 2010 (Ε 295). Τα οριζόμενα στις δια¬ 
τάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κανονισμού 994/2010/ 
ΕΚ ασκούνται από τη ΡΑΕ με την ιδιότητα της ως Αρ¬ 
μόδιας Αρχής. Η ΡΑΕ, με την ιδιότητα της αυτή, κατά 
την κατάρτιση και εφαρμογή του προληπτικού σχεδίου 
δράσης και ταυ σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδσ, τα οπαία πρσβλέπονται στην 
παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού 994/2010/ΕΚ, δύ- 
ναται να αναθέτει τη διεκπεραίωση ειδικά οριζόμενων 
καθηκόντων που σχετίζονται με τα παραπάνω σε τρίτα 
πρόσωπα. Η ΡΑΕ παρακσλουθεί και εποπτεύει την εκτέ¬ 
λεση των ανατιθέμενων καθηκόντων». 

Τέλσς, σύμψωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 
1 και 4 του άρθρου 73 του Νόμου: «1. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ κα¬ 
ταρτίζει Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
Διαχείρισης Κρίσεων. Το Σχέδιο αυτό εγκρίνεται από 
τη ΡΑΕ....4. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης του ΕΣΦΑ 
διακόπτονται, κατά προτεραιότητα, οι παροχές: (α)....(β) 
Άλλων Πελατών, των οποίων η διακοπή κρίνεται απο¬ 
λύτως αναγκαία, για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη και 
ασφαλής λειτσυργία ταυ ΕΣΦΑ, σύμψωνα με Κατάλσγο 
Σειράς Διακοπής, ο οποίος καταρτίζεται από το ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ». 

Β. Κατάρτιση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης 

1) Επειδή, η ΡΑΕ, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων 
της παραγράψσυ 3 ταυ άρθρου 12 του Νόμου ζήτησε, 
με το υπ’ αρ. 7 σχετικό έγγραφό της, την εισήγηση του 
Διαχειριστή ΕΣΦΑ (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) σχετικά με το Σχέδιο 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Κρί¬ 
σεων και τον Κατάλογο Σειράς Διακοπής, σύμψωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Νόμου και το άρθρο 4 
του Κανονισμού. 

2) Επειδή, ο Διαχειριστής, με το υπ’ αριθμ. 8 σχετικό 
έγγραφό του, απέστειλε την αρχική εισήγησή τσυ, σχε¬ 
τικά με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο περιελάμβανε και 
Κατάλογο Σειράς Διακοπής καταναλωτών φυσικού αε¬ 
ρίου (εφεξής «σχέδιο έκτακτης ανάγκης»). 

3) Επειδή, στη συνέχεια, η ΡΑΕ, με τσ υπ’ αριθμ. 9 
σχετικό έγγραφό της, έθεσε σε διαβούλευση την ως 
άνω εισήγηση του Διαχειριστή, στην σποία συμμετεί¬ 
χαν επιχειρήσεις φυσικού αερίου και οργανώσεις που 
εκπροσωπούν οικιακούς και βιομηχανικούς πελάτες. 
Οι απόψεις των συμμετεχόντων στη διαβούλευση δι¬ 
αβιβάστηκαν στα Διαχειριστή με τσ υπ’ αρ. 11 σχετικό 
έγγραψσ της ΡΑΕ. 

4) Επειδή, ο Διαχειριστής, με τα υπ’ αριθμ. 12 και 14 
σχετικά έγγραφά τσυ υπέβαλε εκ νέου στη ΡΑΕ την 
εισήγησή του σχετικά με το προσχέδιο έκτακτης ανά¬ 
γκης έχοντας επεξεργαστεί το σύνολο των σχολίων 
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της δημόσιας διαβούλευσης (σχετικό υπ’ αριθμ. 10) και 
τις παρατηρήσεις της Αρχής (σχετικό υπ’ αριθμ. 13). Στο 
πλαίσιο επεξεργασίας της ως όνω εισήγησης του Δια¬ 
χειριστή από την Αρχή (σχετικό υπ’ αριθμ. 14), με σκοπό 
την πλήρωση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των απαι¬ 
τήσεων του άρθρου 10 του Κανονισμού, η ΡΑΕ απέστειλε 
εκ νέου το υπ’ αριθμ. 15 ηλεκτρονικό έγγραφό της με 
παρατηρήσεις προς επεξεργασία από το Διαχειριστή. 

5) Επειδή, ο Διαχειριστής με το υπ’ αριθμ. 16 έγγραφό 
του υπέβαλε στη ΡΑΕ την τελική του εισήγηση για το 
σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 

6) Επειδή, η τελική εισήγηση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ που υπο¬ 
βλήθηκε στη ΡΑΕ με το υπ’ αρ. 16 σχετικό έγγραφο, 
πληρεί τα ακόλουθα δεδομένα: 

(α) βασίζεται στα επίπεδα κρίσης της παραγράφου 3 
του άρθρου 10 του Κανονισμού. 

(β) ορίζει επαρκώς τους ρόλους και τις αρμοδιότητες 
των συμμετεχόντων στην αγορά φυσικού αερίου. 

(γ) ορίζει επαρκώς τους ρόλους και τις αρμοδιότητες 
των Διαχειριστών, της ΡΑΕ και του ΥΠΕΚΑ. 

(δ) διασφαλίζει ότι δίνονται επαρκείς δυνατότητες 
στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου και στους Μεγάλους 
Πελάτες να ανταποκριθούν σε κάθε επίπεδο κρίσης. 

(ε) προσδιορίζει επαρκώς τα μέτρα για τον μετριασμό 
των επιπτώσεων. 

(στ) θεσπίζει μέτρα και διαδικασίες για κάθε επίπεδο 
κρίσης. 

(ζ) καθορίζει διαδικασίες εφαρμογής μέτρων που δεν 
στηρίζονται στην αγορά και διασφαλίζει άτι αυτά εφαρ- 
μάζονται μάνα όταν οι μηχανισμοί που στηρίζονται στην 
αγορά από μόνοι τους δεν μπορούν πλέον να διασφα¬ 
λίσουν τον εφοδιασμό, ιδίως στους προστατευόμενους 
καταναλωτές φυσικού αερίου. 


(ι) περιγράφει τους μηχανισμούς που χρησιμοποι¬ 
ούνται σε περίπτωση έκκλησης για βοήθεια από την 
Ένωση και τα κράτη μέλη της. 

(ια) παρουσιάζει επαρκώς τις υποχρεώσεις παροχής 
πληροφοριών που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις φυσι¬ 
κού αερίου σε κάθε επίπεδο κρίσης. 

7) Επειδή δεν κατέστη δυνατό οι αρμόδιες αρχές να 
ανταλλάξουν, μέχρι τις 3 Ιουνίου 2012, τα προσχέδιά 
τους σύμφωνα με τα οριζάμενα στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 4 του Κανονισμού. 

8) Επειδή οι Αρμόδιες Αρχές σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο 5 του άρθρου 4 του Κανονισμού, το αργότερο 
έως τις 3 Δεκεμβρίου 2012, εγκρίνουν και δημοσιοποιούν 
το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 

9) Επειδή κρίνεται σκόπιμο η διαβούλευση με τα γειτονικά 
κράτη μέλη να λάβει χώρα παράλληλα με τη διαδικασία 
υποβολής ενώπιον της Επιτροπής και εκτίμησης απά αυτήν 
του σχεδίου, η οποία είναι πιθανό να οδηγήσει σε επικαι- 
ροποίηση του εγκεκριθέντος σχεδίου έκτακτης ανάγκης. 

Κατάπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά, απο¬ 
φασίζει: 

1) Την έγκριση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης και του 
καταλάγου σειράς διακοπής που περιέχεται σε αυτά, 
άπως αυτά καταρτίστηκαν απά τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και προ- 
σαρτώνται στην παρούσα απάφαση ως «Προσάρτημα», 
το οποίο αποτελεί αναπάσπαστο τμήμα αυτής. 

2) Την αποστολή του μεταφρασμένου στα Αγγλικά 
σχεδίου έκτακτης ανάγκης στις αρμάδιες Αρχές της 
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. 

3) Την αποστολή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης στην 
αρμάδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γνω¬ 
στοποίηση σε αυτήν της παράλληλης διαβούλευσης με 
τα γειτονικά κράτη μέλη. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 


ΣΧΕΔΙΟ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 


σύμφωνα με το Αρθρο 4 του Κανονισμού 994/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο 
και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου 


- ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 - 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Γενικές Διατάξεις 

1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 

α. Το παρόν Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (εφεξής «Σχέδιο») συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 
σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 
2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου (ί 295) (εφεξής ο «Κανονισμός») και ιδίως τα Άρθρα 8 και 10 αυτού, 
καθώς και κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 12 και 73 παρ. 1 του Ν. 4001/2011, όπως 
ισχύει. 

β. Το Σχέδιο έχει σκοπό, ιδίως: 

ί. Τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων και ενεργειών της Πολιτείας, της Αρμόδιας 
Αρχής, των Διαχειριστών Συστημάτων φυσικού Αερίου, του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, των Επιχειρήσεων φυσικού Αερίου και των Μεγάλων 
Πελατών φυσικού Αερίου, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση διαταραχής του 
εφοδιασμού ή εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική 
επιδείνωση της κατάστασης εφοδιασμού στην ελληνική αγορά φυσικού Αερίου σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 του Άρθρου 10 του Κανονισμού, 

ίί. Τη θέσπιση των διαδικασιών και των μέτρων που ακολουθούνται για κάθε επίπεδο κρίσης 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 10 του Κανονισμού, και 

ίίί Τις υποχρεώσεις πληροφόρησης που επιβάλλονται στις Επιχειρήσεις φυσικού Αερίου. 

2. Ορισμοί 

Οι όροι που αναφέρονται στο παρόν Σχέδιο έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Άρθρο 2 του Ν. 
4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179 / 22.08.2011) και στο Άρθρο 1 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣφΑ ή στις 
επιμέρους διατάξεις του Κώδικα, και οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: 

ί. Κρίση: κάθε γεγονός που οδηγεί ή δύναται να οδηγήσει σε Κατάσταση Συναγερμού 1 
(Επίπεδο Έγκαιρης Προειδοποίησης), Κατάσταση Συναγερμού 2 (Επίπεδο Επιφυλακής), 
ή Κατάσταση Συναγερμού 3 (Επίπεδο Έκτακτης Ανάγκης) κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 
10 του Κανονισμού. 
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ίί. Εμπλεκόμενα Μέρη (Μέρη): Οι εποπτεύουσες Αρχές, οι Διαχειριστές Συστημάτων 
φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και οι επιχειρήσεις της αγοράς 
ενέργειας που συμμετέχουν στην διαδικασία αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
διαχείρισης Κρίσεων, μεταξύ των οποίων είναι οι Χρήστες του ΕΣφΑ, οι Μεγάλοι Πελάτες 
και οι ΕΠΑ. 

ίίί. Επιβεβαιωμένο Απόθεμα ΥφΑ Χρηστών: το άθροισμα του Αποθέματος ΥφΑ Χρηστών 
ΥφΑ στο τέλος μιας Ημέρας Ο, όπως αυτό υπολογίστηκε από το Διαχειριστή, κατά τα 
οριζόμενα στο Αρθρο 77 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣφΑ, συν την Ποσότητα φορτίου 
(-ων) ΥφΑ Χρήστη (-ών) ΥφΑ για το (τα) οποίο (-α) έχει υποβληθεί στο Διαχειριστή 
Αναγγελία Αφιξης στο Αγκυροβόλιο, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του Αρθρου 
67 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣφΑ. 

ίν. Επιβεβαιωμένο Απόθεμα ΥφΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης: το άθροισμα του 
Αποθέματος ΥφΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης εντός των δεξαμενών της Εγκατάστασης 
ΥφΑ στο τέλος μιας Ημέρας Ο, συν την Ποσότητα ΥφΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης που 
πρόκειται να προμηθευτεί ο Διαχειριστής εντός των Ημερών 0+1, 0+2 και 0+3, στο 
πλαίσιο Συμβάσεων Εξισορρόπησης φορτίου που έχει συνάψει, κατά τα οριζόμενα στο 
Αρθρο 47 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣφΑ. 

V. Προστατευόμενοι Καταναλωτές: Νοούνται όλοι οι οικιακοί πελάτες καθώς και οι πελάτες 
που προσφέρουν ευαίσθητες κοινωνικές υπηρεσίες (ιδίως μονάδες υγείας, σχολεία, 
γηροκομεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί) που είναι συνδεδεμένοι με δίκτυο διανομής 
φυσικού Αερίου. 

3. Πεδίο Εφαρμογής 

Το Σχέδιο εφαρμόζεται κατά την εκδήλωση καταστάσεων που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν 
την ομαλή λειτουργία της ελληνικής αγοράς φυσικού Αερίου ή/και την ασφάλεια εφοδιασμού της, κατά 
τα οριζόμενα στον Κανονισμό. 

Καταστάσεις Κρίσης ή Έκτακτης Ανάγκης μπορεί να δημιουργηθούν είτε από εξωγενείς είτε από 
ενδογενείς κινδύνους, όπως λεπτομερώς έχουν καταγραφεί στο κεφάλαιο 5 της Έκθεσης Εκτίμησης 
Επικινδυνότητας ως προς την ασφάλεια εφοδιασμού της Ελλάδας με φυσικό Αέριο (εφεξής «Έκθεση 
Εκτίμησης Επικινδυνότητας»), που καταρτίστηκε κατά τα οριζόμενα στο Αρθρο 9 του Κανονισμού και 
κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12.12.2011. Τέτοιες καταστάσεις είναι ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά οι ακόλουθες: 


(1) Τεχνικά προβλήματα στην υποδομή του ΕΣφΑ, 
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(2) Τεχνικά προβλήματα στην υποδομή προμηθευτών φυσικού Αερίου ή/και ανάντη 
διασυνδεδεμένων συστημάτων, 

(3) Δολιοφθορά στις εγκαταστάσεις του ΕΣφΑ, 

• Μείωση ή διακοπή παροχής αερίου από τρίτους (ιδίως Προμηθευτές φυσικού Αερίου, 
Χρήστες, Διαχειριστές ανάντη διασυνδεδεμένων συστημάτων. Διαχειριστές Ανεξαρτήτων 
Συστημάτων φυσικού Αερίου (ΔΑΣφΑ)), 

(4) Μη αναμενόμενη υψηλή ζήτηση, 

(5) φυσικές καταστροφές, 

• Μακροχρόνιοι περιορισμοί στην παροχή φυσικού Αερίου, και 

• Έξοδος Προμηθευτή από την αγορά φυσικού Αερίου. 

4. Πρότυπα Ασφάλειας Εφοδιασμού 

Στο Αρθρο 8 του Κανονισμού προσδιορίζεται ο Κανόνας για τον Εφοδιασμό των ενεργειακών αγορών 
Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικό Αέριο. 

Στο πλαίσιο του ανωτέρω Κανόνα τα λαμβανόμενα μέτρα σε περιόδους Κρίσης κατά τα οριζόμενα 
στον Κανονισμό έχουν ως στόχο (κατ’ ελάνιστο) να εξασφαλίσουν την παροχή φυσικού Αερίου στους 
Προστατευόμενους Καταναλωτές στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• ακραίες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος ετπά (7) ημερών ακραίων 
τιμών το οποίο επέρχεται με στατιστική πιθανότητα μίας φοράς μέσα σε είκοσι (20) έτη, 

• χρονικά διαστήματα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών εξαιρετικά υψηλής ζήτησης για φυσικό 
Αέριο, τα οποία επέρχονται με στατιστική πιθανότητα μίας φοράς μέσα σε είκοσι (20) έτη, και 

• για περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών σε περίπτωση διαταραχής της μεγαλύτερης 
ενιαίας υποδομής φυσικού Αερίου υπό μέσες χειμερινές συνθήκες. 

Επιπρόσθετα τα ακόλουθα δύο πρότυπα εξετάστηκαν και λήφθηκαν υπόψη στην Έκθεση Εκτίμησης 
Επικινδυνότητας: 

• Διασφάλιση της επάρκειας εναλλακτικών πηγών πρωτογενούς ενέργειας για την εξυπηρέτηση 
της συνολικής ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στόχος για την μη εξυπηρετούμενη ζήτηση 
Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω κρίσεων εφοδιασμού στο φυσικό Αέριο είναι: 0 Μννίτθ, και 

• Διασφάλιση έγκαιρης προειδοποίησης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την 
διακοπή της τροφοδοσίας στη Βιομηχανία. 
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5. Αναθεωρήσεις Σχεδίου 

0 ΔΕΣφΑ καταρτίζει και εισηγείται κάθε τροποποίηση, μεταβολή ή αναθεώρηση του Σχεδίου με σκοπό 
τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του σε συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις. Κάθε 
τροποποίηση, μεταβολή ή αναθεώρηση του Σχεδίου εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Το Σχέδιο και κάθε 
αναθεώρησή του κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ευθύνη της ΡΑΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Υποχρεώσεις/Αρμοδιότητες 


1. Εισαγωγή 

Για την αποτελεσματική διαχείριση Κρίσεων και την αντιμετώπιση καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης 
συγκροτούνται τα ακόλουθα όργανα: 

ο Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων ΔΕΣφΑ (ΜΔΚ), 
ο Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΚ), και 
ο Επιτροπή Συντονισμού Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης (ΕΣΜΕΑ). 

Ακολουθεί ο προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των οργάνων διαχείρισης κρίσεων, 
καθώς και των μελών τους προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματική και έγκαιρη ανταπόκριση 
αυτών σε περίπτωση καταστάσεων που δύνανται να έχουν ως συνέπεια τη διατάραξη του ομαλού 
εφοδιασμού της ελληνικής αγοράς με φυσικό Αέριο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Κανονισμού 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Κανονισμού 994/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσο και του Ν. 4001/2011 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού 
κανονιστικών κειμένων. 

2. Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων ΔΕΣΦΑ 

Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων (ΜΔΚ) του ΔΕΣφΑ αποτελείται από τα ακόλουθα στελέχη του 
ΔΕΣΦΑ: 

• Διευθυντής Δραστηριοτήτων Μεταφοράς & Εκμετάλλευσης (Επικεφαλής ΜΔΚ), 

• Διευθυντής Διαχείρισης Ροής Αερίου, 

• Διευθυντής Εμπορίας Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών, 

• Διευθυντής Αειτουργίας και Συντήρησης Ε.Σ.Μ.φ.Α., 

• Διευθυντής ΥφΑ, και 

• Διευθυντής Ασφάλειας, Υγείας, Ποιότητας & Περιβάλλοντος, 
ή τους ορισμένους από τον Επικεφαλής ΜΔΚ αντικαταστάτες τους. 

Η ΜΔΚ έχει ως αποστολή τις ακόλουθες ενέργειες: 

- Την παρακολούθηση του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης στο ΕΣφΑ, 

- Την έγκαιρη παροχή πληροφορίας στη ΡΑΕ, την ΟΔΚ και την ΕΣΜΕΑ κατά περίπτωση. 
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- Την κήρυξη της εκάστοτε Κατάστασης Συναγερμού (Επιπέδου Κρίσης) κατά τα οριζόμενα στο 
Κεφάλαιο 3 του παρόντος, 

- Την εισήγηση στη ΡΑΕ για την σύγκληση της ΟΔΚ ή της ΕΣΜΕΑ, 

- Την εισήγηση στην ΟΔΚ ή την ΕΣΜΕΑ σχετικά με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, 

- Την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την επικαιροποίηση του Σχεδίου, και 

- Τη διοργάνωση ασκήσεων προσομοίωσης καταστάσεων Κρίσης στο ΕΣφΑ. 

Η ΜΔΚ συνέρχεται με ευθύνη του Επικεφαλής της (ή από τον ορισμένο από τον Επικεφαλής 
αντικαταστάτη του), προκειμένου να αξιολογηθούν πληροφορίες που σχετίζονται με ζητήματα 
καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης στο ΕΣφΑ ή/και ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας με φυσικό Αέριο 
και ενδέχεται να απαιτείται η λήψη μέτρων. Στην περίτπωση αυτή, ενημερώνεται σχετικά η ΡΑΕ, 
προκειμένου η τελευταία να αξιολογήσει την ανάγκη σύγκλησης ή να συγκαλέσει την ΟΔΚ με σκοπό 
την αντιμετώπιση καταστάσεων που έχουν οδηγήσει ή είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε κρίση 
εφοδιασμού της χώρας με φυσικό Αέριο. Η ΜΔΚ ανάλογα με το επίπεδο Κρίσης συμμετέχει στην ΟΔΚ 
και στην ΕΣΜΕΑ. 

3. Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων 

Η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΚ) συνέρχεται με πρωτοβουλία της ΡΑΕ και αποτελείται από 
εκπροσώπους της ΡΑΕ, της ΜΔΚ του ΔΕΣφΑ, και εφόσον κριθεί απαραίτητο από τη ΡΑΕ από 
εκπροσώπους του ΑΔΜΗΕ και οποιουδήποτε Εμπλεκόμενου Μέρους. Οι συμμετέχοντες στην ΟΔΚ 
αποφασίζονται κατά περίπτωση από τη ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εκάστοτε Κατάσταση 
Συναγερμού. Η ΟΔΚ έχει ως αποστολή τις ακόλουθες ενέργειες: 

- Την αξιολόγηση των εισηγήσεων της ΜΔΚ και του ΑΔΜΗΕ, 

- Την απόφαση λήψης μέτρων Κατάστασης Συναγερμού 3, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η 
κατάσταση αυτή έχει προκληθεί από μείζον ατύχημα στο ΕΣφΑ ή έχουν παραβιαστεί τα 
πρότυπα ασφάλειας εφοδιασμού κατά την εκδήλωση της Κρίσης, και 

- Τη λήψη μέτρων για τη στήριξη του εφοδιασμού με φυσικό Αέριο των γειτονικών χωρών 
(Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ή τη συνεργασία με άλλα Κράτη - Μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV του Κανονισμού 
994/2010 και του Κανονισμού 715/2009. 
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Η εφαρμογή των μέτρων που αποφασίζει η ΟΔΚ εντός της ελληνικής επικράτειας είναι υποχρεωτική 
και λαμβάνει χώρα μετά από έκδοση σχετικής εντολής από τα Εμπλεκόμενα, κατά περίπτωση, Μέρη. Η 
ΟΔΚ συμμετέχει επίσης στην ΕΣΜΕΑ. 

4. Επιτροπή Συντονισμού Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης 

Η Επιτροπή Συντονισμού Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης (ΕΣΜΕΑ) συνέρχεται με πρωτοβουλία του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ), κατόπιν εισήγησης της ΡΑΕ ή 
του ΔΕΣφΑ, και αποτελείται από την ΟΔΚ και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ). Η 
ΕΣΜΕΑ έχει ως αποστολή τις ακόλουθες ενέργειες: 

- Τον συντονισμό Κρατικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από μείζον 
ατύχημα στο ΕΣφΑ, λαμβάνοντας υπόψη τον εκδιδόμενο από την ΓΓΠΠ Ενημερωτικό φάκελο 
σχετικά με τις Δραστηριότητες που αφορούν το φυσικό Αέριο όπως εκάστοτε ισχύει, και 

- Τη λήψη απόφασης για έκκληση βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη-Μέλη 
της. 

Η εφαρμογή των μέτρων που αποφασίζει η ΕΣΜΕΑ εντός της ελληνικής επικράτειας είναι υποχρεωτική 
και λαμβάνει χώρα μετά από έκδοση σχετικής εντολής από τα Εμπλεκόμενα, κατά περίπτωση. Μέρη. 

5. Επίπεδα Κρίσης - Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Εμπλεκόμενων Μερών 

Τα επίπεδα Κρίσης καθορίζονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του Αρθρου 10 του 
Κανονισμού. Ακολουθεί ο προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των οργάνων 
Διαχείρισης Κρίσεων σε κάθε ένα από τα τρία (3) επίπεδα Κρίσης: 

5.1 Επίπεδο Έγκαιρης Προειδοποίησης (Κατάσταση Συναγερμού 1) 

Τα Εμπλεκόμενα Μέρη και η ροή πληροφορίας στο Επίπεδο Έγκαιρης Προειδοποίησης απεικονίζονται 
στο Διάγραμμα 1 της επόμενης σελίδας. 
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Χρήστες / 
Προμηθευτές 


Η/Π-ΦΑ 


ΕΠΑ 


ΔΑΣΦΑ 


Αγορά 

Η.Ε. 


Διάγραμμα 1: Εμπλεκόμενα Μέρη και ροή πληροφορίας στο Επίπεδο Έγκαιρης Προειδοποίησης 

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται οι ρόλοι και οι υποχρεώσεις των Εμπλεκόμενων Μερών στον 
ακόλουθο Πίνακα 1: 


Οργανισμός 

Ρόλοι και υποχρεώσεις 

ΡΑΕ 

Ενημερώνει το αρμόδιο τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ΥΠΕΚΑ σχετικά με το 
επίπεδο Κρίσης. Παρακολουθεί το ισοζύγιο προσφοράς - ζήτησης με βάση τα στοιχεία που 
υποβάλλονται από την ΔΕΣφΑ/ΜΔΚ. Ενημερώνει την ΔΕΣφΑ/ΜΔΚ σχετικά με πληροφορίες 
που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

ΔΕΣΦΑ/ΜΔΚ 

Συγκεντρώνει και αξιολογεί πληροφορίες και δεδομένα από Χρήστες και Διαχειριστές ανάντη 
Συστημάτων. Καταρτίζει το ισοζύγιο προσφοράς - ζήτησης των επόμενων επτά (7) ημερών. 
Ενημερώνει άμεσα όλα τα Εμπλεκόμενα Μέρη σχετικά με αναβάθμιση/υποβάθμιση του 
επιπέδου Κρίσης. 

ΑΔΜΗΕ 

Συντάσσει εκτίμηση της ζήτησης των μονάδων φυσικού Αερίου και της δυνατότητας 
εναλλαγής καυσίμου στο παραγωγικό δυναμικό, την οποία αποστέλλει στη ΡΑΕ και στην 
ΔΕΣφΑ/ΜΔΚ. 

Χρήστες/ 

Προμηθευτές 

Παρέχουν στη ΔΕΣφΑ/ΜΔΚ εκτιμήσεις μελλοντικών καταναλώσεων και προμήθειας φυσικού 
Αερίου, στην μορφή και ανάλυση που καθορίζει η ΔΕΣφΑ/ΜΔΚ. 

ΕΠΑ 

Παρέχουν στη ΔΕΣφΑ/ΜΔΚ εκτιμήσεις μελλοντικών καταναλώσεων των Προστατευόμενων 
Καταναλωτών που εξυπηρετούν στην μορφή και ανάλυση που καθορίζει η ΔΕΣφΑ/ΜΔΚ. 

Διαχειριστές 

ΑΣΦΑ 

Παρέχουν στη ΔΕΣφΑ/ΜΔΚ εκτιμήσεις σχετικά με μελλοντικές καταναλώσεις φυσικού Αερίου 
στο ΑΣφΑπου διαχειρίζονται, στην μορφή και ανάλυση που καθορίζει η ΔΕΣφΑ/ΜΔΚ. 

Η/Π με ΦΑ 

Παρέχουν στους Χρήστες που τους εξυπηρετούν εκτίμηση της μελλοντικής ζήτησης των 
μονάδων τους, στην μορφή και ανάλυση που καθορίζει η ΜΔΚ/ΔΕΣφΑ. 


Πίνακας 1: Ρόλοι και υποχρεώσεις των Εμπλεκόμενων Μερών στο Επίπεδο Έγκαιρης Προειδοποίησης 

5.2 Επίπεδο Επιφυλακής (Κατάσταση Συναγερμού 2) 

Τα Εμπλεκόμενα Μέρη και η ροή πληροφορίας στο Επίπεδο Επιφυλακής απεικονίζονται στο 
Διάγραμμα 2 της επόμενης σελίδας. 
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ΟΔΚ 



Αγορά 

Η.Ε. 


Διάγραμμα 2: Εμπλεκόμενα Μέρη και ροή πληροφορίας στο Επίπεδο Επιφυλακής 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι πρόσθετοι (πέραν όσων έχουν περιγραφεί στην προηγούμενη 
παράγραφο) ρόλοι και υποχρεώσεις των Εμπλεκόμενων Μερών κατά την εκδήλωση Κρίσης Επιπέδου 
Επιφυλακής. 


Οργανισμός 

Ρόλοι και υποχρεώσεις 

ΡΑΕ 

Παρακολουθεί το ισοζύγιο προσφοράς - ζήτησης και την αποτελεσματικότητα των μέτρων 
αγοράς στην διαχείριση της Κρίσης. Συγκαλεί την ΟΔΚ, εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

ΔΕΣΦΑ/ΜΔΚ 

Καταρτίζει το ισοζύγιο προσφοράς - ζήτησης φυσικού Αερίου των επόμενων ετπά (7) 
ημερών, λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα αγοράς. Ενημερώνει καθημερινά τη ΡΑΕ 
σχετικά με την επάρκεια των μέτρων αγοράς για την τροφοδοσία των Προστατευόμενων 
Καταναλωτών και εισηγείται τη σύγκληση της ΟΔΚ εφόσον κριθεί ότι δεν επαρκούν. 

ΑΔΜΗΕ 

Προσαρμόζει το πρόγραμμα κατανομής των μονάδων φυσικού Αερίου, εφόσον αυτό είναι 
απαραίτητο για τη συμμετοχή τους σε μηχανισμό διαχείρισης ζήτησης φυσικού Αερίου. 

ΟΔΚ 

Εξετάζει την αναγκαιότητα λήψης μέτρων που δε στηρίζονται στην αγορά για τη διασφάλιση 
της τροφοδοσίας των Προστατευόμενων Καταναλωτών. 

Χρήστες/ 

Προμηθευτές 

Ζητούν από τους Μεγάλους Πελάτες τους να περιορίσουν τη ζήτησή τους σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση διαχείρισης ζήτησης φυσικού Αερίου. Προβαίνουν σε ενέργειες για 
αυξημένες παραδόσεις φυσικού Αερίου από εναλλακτικές πηγές. Ενημερώνουν την ΡΑΕ και 
την ΔΕΣφΑ/ΜΔΚ σχετικά με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων αγοράς και τον χρονικό ορίζοντα 
αυτών. 

ΕΠΑ 

Παρέχουν στη ΔΕΣφΑ/ΜΔΚ εκτιμήσεις μελλοντικών καταναλώσεων των Προστατευόμενων 
Καταναλωτών που εξυπηρετούν στη μορφή και ανάλυση που καθορίζει η ΔΕΣφΑ/ΜΔΚ. 

Διαχειριστές 

ΑΣΦΑ 

Παρέχουν στη ΔΕΣφΑ/ΜΔΚ εκτιμήσεις σχετικά με μελλοντικές καταναλώσεις φυσικού Αερίου 
στο ΑΣφΑ που διαχειρίζονται, στην μορφή και ανάλυση που καθορίζει η ΔΕΣφΑ/ΜΔΚ. 

Η/Π με ΦΑ 

θέτουν σε εφαρμογή τον όρο της σύμβασής τους αναφορικά με τη διαχείριση ζήτησης. 

Μεγάλοι 

Πελάτες 

θέτουν σε εφαρμογή τον όρο της σύμβασής τους αναφορικά με τη διαχείριση ζήτησης. 

Προμηθευτές 
και έμποροι 

Δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για την 
εισαγωγή πρόσθετων ποσοτήτων ενέργειας μέσω διασυνδέσεων. 


Πίνακας 2: Ρόλοι και υποχρεώσεις των Εμπλεκόμενων Μερών στο Επίπεδο Επιφυλακής 
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5.3 Επίπεδο Έκτακτης Ανάγκης (Κατάσταση Συναγερμού 3) 


Τα Εμπλεκόμενα Μέρη και η ροή πληροφορίας στο Επίπεδο Έκτακτης Ανάγκης απεικονίζονται στο 
ακόλουθο Διάγραμμα: 



Αγορά 

Η.Ε. 


Διάγραμμα 3: Εμπλεκόμενα Μέρη και ροή πληροφορίας στο Επίπεδο Έκτακτης Ανάγκης 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι πρόσθετοι (πέραν όσων έχουν περιγραφεί στην προηγούμενη 
παράγραφο) ρόλοι και υποχρεώσεις των Εμπλεκόμενων Μερών κατά την εκδήλωση Κρίσης Επιπέδου 
Έκτακτης Ανάγκης. 


Οργανισμός 

Ρόλοι και υποχρεώσεις 

ΡΑΕ 

Συγκαλεί την ΟΔΚ. 

ΔΕΣΦΑ/ΜΔΚ 

Καταρτίζει το ισοζύγιο προσφοράς - ζήτησης των επόμενων ετπά (7) ημερών, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ληφθέντα μέτρα αγοράς και προσδιορίζει τη μέγιστη ποσότητα φυσικού Αερίου 
που επιτρέπεται να παραληφθεί σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Εφαρμόζει τα μέτρα 
που δεν στηρίζονται στην αγορά, όπως αυτά αποφασίζονται από την ΟΔΚ. 

ΟΔΚ 

Αποφασίζει τη λήψη μέτρων που δε στηρίζονται στην αγορά για τη διασφάλιση της 
τροφοδοσίας των Προστατευόμενων Καταναλωτών. Εισηγείται την σύγκληση της ΕΣΜΕΑ 
εφόσον παραβιάζονται τα πρότυπα εφοδιασμού της παραγράφου 4 του Κεφαλαίου 1 του 
παρόντος. 

ΑΔΜΗΕ 

Συμμετέχει στις αποφάσεις της ΟΔΚ και ιδίως ως προς τις περικοπές σε μονάδες 
Ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό Αέριο. Εκδίδει τις απαιτούμενες εντολές κατανομής 
προς μονάδες με εναλλακτικό καύσιμο. 

Χρήστες/ 

Προμηθευτές 

Προβαίνουν σε ενέργειες για αυξημένες παραδόσεις φυσικού Αερίου από εναλλακτικές 
πηγές. Ζητούν από τους μεγάλους Πελάτες τους να περιορίσουν ή να διακόψουν την ζήτησή 
τους μετά από απόφαση της ΟΔΚ και έκδοση σχετικής εντολής από την ΔΕΣφΑ/ΜΔΚ. 

ΕΠΑ 

Παρέχουν στο ΔΕΣΦΑ εκτιμήσεις μελλοντικών καταναλώσεων των Προστατευόμενων 
Καταναλωτών που εξυπηρετούν στην μορφή και ανάλυση που καθορίζει η ΔΕΣφΑ/ΜΔΚ. 
Προβαίνουν και στις αναγκαίες περικοπές ζήτησης φυσικού Αερίου στα δίκτυα που 
διαχειρίζονται, κατόπιν σχετικής απόφασης της ΟΔΚ. 

Διαχειριστές 

ΑΣΦΑ 

Εφαρμόζουν μέτρα για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών / διαχείριση Κρίσεων, μετά από 
απόφαση της ΟΔΚ. 
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Η/Π με ΦΑ 

Περικόπτουν τη ζήτησή τους σύμφωνα με τις εντολές που δίνονται από τον Χρήστη που τους 
εξυπηρετεί μετά από απόφαση της ΟΔΚ και έκδοση σχετικής εντολής από την ΔΕΣφΑ/ΜΔΚ. 

Μεγάλοι 

Πελάτες 

Περικόπτουν τη ζήτησή τους σύμφωνα με τις εντολές που δίνονται από τον Χρήστη που τους 
εξυπηρετεί μετά από απόφαση της ΟΔΚ και έκδοση σχετικής εντολής από την ΔΕΣφΑ/ΜΔΚ. 

ΔΕΔΔΗΕ 

Προβαίνει στις αναγκαίες περικοπές ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. 


Πίνακας 3: Ρόλοι και υποχρεώσεις των Εμπλεκόμενων Μερών στο Επίπεδο Έκτακτης Ανάγκης 

Σε ενδεχόμενη Κρίση Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης για την διαχείριση της οποίας απαιτείται η 
κινητοποίηση των κρατικών μηχανισμών, όπως όταν έχει συμβεί μείζον ατύχημα στο ΕΣφΑ ή 
απαιτείται ο περιορισμός παραδόσεων σε Προστατευόμενους Καταναλωτές, τα Εμπλεκόμενα μέρη και 
η ροή πληροφορίας απεικονίζονται στο ακόλουθο Διάγραμμα 4: 



ΕΣΜΕΑ 


Αγορά 

Η.Ε. 


Διάγραμμα 4: Εμπλεκόμενα Μέρη και ροή πληροφορίας στο Επίπεδο Έκτακτης Ανάγκης 

Στον Πίνακα 4 της επόμενης σελίδας παρουσιάζονται οι πρόσθετοι (πέραν όσων έχουν περιγραφεί 
στην προηγούμενη παράγραφο) ρόλοι και υποχρεώσεις των Εμπλεκόμενων Μερών κατά την 
εκδήλωση κρίσης Επιπέδου Έκτακτης Ανάγκης ως αποτέλεσμα μείζονος ατυχήματος στο ΕΣφΑ ή με 
συνέπειες στην τροφοδοσία Προστατευόμενων Καταναλωτών. 
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Οργανισμός 

Ρόλοι και υποχρεώσεις 

ΡΑΕ 

Εισηγείται προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής την 
σύγκληση της ΕΣΜΕΑ. Κατόπιν απόφασης της ΕΣΜΕΑ προβαίνει σε έκκληση για βοήθεια 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη - Μέλη της. 

ΔΕΣΦΑ/ΜΔΚ 

Εισηγείται προς τη ΡΑΕ ή τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τη 
σύγκληση της ΕΣΜΕΑ. 

ΟΔΚ 

Συμμετέχει στην ΕΣΜΕΑ. 

ΕΠΑ 

Προβαίνουν στις αναγκαίες περικοπές ζήτησης φυσικού Αερίου στο δίκτυό τους, σύμφωνα 
με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης που έχουν καταρτίσει. 

ΕΣΜΕΑ 

Συντονίζει τους Κρατικούς φορείς για την αντιμετώπιση της Κρίσης ή του ατυχήματος, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της ΟΔΚ, της ΔΕΣφΑ/ΜΔΚ και των ΕΠΑ. Αποφασίζει για 
την έκκληση σε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη - Μέλη της. 


Πίνακας 4 


6. Ροή πληροφορίας 

Όλα τα Εμπλεκόμενα Μέρη μεταβιβάζουν άμεσα στο ΔΕΣφΑ κάθε πληροφορία σχετικά με 
καταστάσεις που αναμένεται να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία του ΕΣφΑ. Επίσης, στο πλαίσιο 
εφαρμογής του Σχεδίου και εφόσον τους ζητηθεί, ενημερώνουν το ΔΕΣφΑ σχετικά με κάθε διαθέσιμο 
στοιχείο που αφορά σε ιστορικά στοιχεία και προβλέψεις παράδοσης/παραλαβής φυσικού Αερίου για 
το ΕΣφΑ, δεδομένα μακροχρόνιου σχεδιασμού, τεχνικά στοιχεία μεγάλων καταναλωτών. 

Τα Εμπλεκόμενα Μέρη οφείλουν να ορίσουν αρμόδιο προσωπικό επικοινωνίας κατά τη διάρκεια 
καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης ή Κρίσεων και να κοινοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας του στο 
ΔΕΣφΑ εντός δύο (2) εβδομάδων το αργότερο από την θέσπιση του παρόντος Σχεδίου. Με ευθύνη του 
ΔΕΣφΑ συντάσσεται και αποστέλλεται στα Εμπλεκόμενα Μέρη κατάλογος υπεύθυνων επικοινωνίας 
των Εμπλεκομένων Μερών. 

Η διαθεσιμότητα των υπευθύνων επικοινωνίας ή των αντικαταστατών τους από κάθε Εμπλεκόμενο 
Μέρος θα πρέπει να εξασφαλίζεται επί εικοσιτετραώρου βάσεως για κάθε ημερολογιακή ημέρα. 

7. Ανάπτυξη σεναρίων 

Ο ΔΕΣφΑ αναπτύσσει και αναλύει σενάρια περιορισμένης τροφοδοσίας καθώς και ασυνήθιστα 
υψηλής ζήτησης στο ΕΣφΑ. Στόχος είναι η παροχή πληροφοριών και ενδείξεων σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των καθιερωμένων μέτρων και την αναγκαιότητα υιοθέτησης νέων για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης / διαχείρισης Κρίσεων, με σκοπό να καλύπτεται η 
ζήτηση σε φυσικό Αέριο ή, στη χειρότερη περίπτωση, να τηρούνται τα πρότυπα ασφάλειας 
εφοδιασμού της παραγράφου 4 του Κεφαλαίου 1 του παρόντος. 

Η ανάγκη αναθεώρησης των σεναρίων εξετάζεται σε μηνιαία βάση, λαμβάνοντας υπόψη την 
υπέρβαση της μέγιστης ημερήσιας κατανάλωσης φυσικού Αερίου που έχει σημειωθεί στο Εθνικό 
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Σύστημα Μεταφοράς φυσικού Αερίου (ΕΣΜφΑ) από την έναρξη λειτουργίας του και (β) σημαντικές 
μεταβολές στις εγκαταστάσεις και τον τρόπο λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος φυσικού Αερίου 
(ΕΣΦΑ). 

Τα σενάρια αναθεωρούνται με ευθύνη του ΔΕΣφΑ. 

8. Ασκήσεις 

Το Σχέδιο ανασκοπείται συχνά και αξιολογείται ως προς την αποτελεσματικότητά του μέσω 
διενέργειας ασκήσεων. 

Ασκήσεις που προβλέπουν την εμπλοκή της ΟΔΚ διεξάγονται κατ’ ελάχιστον μία (1) φορά ετησίως με 
ευθύνη του ΔΕΣφΑ. Ασκήσεις που προβλέπουν την εμπλοκή της ΜΔΚ του ΔΕΣφΑ διεξάγονται κατ’ 
ελάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο. 

Η ΜΔΚ, στο πλαίσιο σχεδιασμού των ασκήσεων που προγραμματίζει με στόχο τον έλεγχο της 
αποτελεσματικότητας του Σχεδίου, ενδέχεται να ζητά από τα Εμπλεκόμενα Μέρη την παροχή 
πρόσθετων πληροφοριών, καθορίζοντας παράλληλα το χρόνο στο οποίο αυτές θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμες. Τα Εμπλεκόμενα Μέρη παρέχουν την πληροφόρηση που τους ζητείται, εντός του 
προβλεπόμενου χρόνου, επισημαίνοντας αυτήν που χρήζει εμπιστευτικής διαχείρισης. Ο ΔΕΣφΑ 
δεσμεύεται να μην δημοσιεύσει ή κοινοποιήσει πληροφορία που έχει χαρακτηρισθεί, από το 
Εμπλεκόμενο Μέρος που την παρείχε, ως εμπιστευτική. 

Η ΜΔΚ ενημερώνει αναλυτικά τα Εμπλεκόμενα Μέρη που πρόκειται να λάβουν μέρος σε άσκηση, η 
οποία σχεδιάσθηκε κατά τα οριζόμενα στην παρούσα ενότητα και ιδιαίτερα για το σενάριο της 
άσκησης και τη συμμετοχή τους. Η ΜΔΚ παρέχει κάθε σχετική διευκρίνιση στα Εμπλεκόμενα Μέρη 
που συμμετέχουν στην άσκηση, εφόσον απαιτηθεί. 

Η ΜΔΚ μετά την ολοκλήρωση της άσκησης συντάσσει και κοινοποιεί στην ΡΑΕ σχετική αναφορά, στην 
οποία είναι δυνατόν να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, προτάσεις για την αναθεώρηση του παρόντος 
Σχεδίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργαλεία Διαχείρισης Κρίσεων 

1. Καταστάσεις Συναγερμού - Χειρισμοί 

1.1 Κατάσταση Συναγερμού 0 

Η λειτουργία του ΕΣφΑ είναι ομαλή, χωρίς περιορισμούς σε ότι αφορά στη διαθέσιμη δυναμικότητα 
του ΕΣφΑ και η ζήτηση φυσικού Αερίου (καθώς και η προβλεπόμενη ζήτηση για κάθε ημέρα χρονικής 
περιόδου ετπά (7) διαδοχικών συναπτών ημερών) καλύπτεται από τις διαθέσιμες ποσότητες φυσικού 
Αερίου στα σημεία Εισόδου του συστήματος. Δεν προβλέπεται κάποια δυσμενής μεταβολή. 

Κατά τις περιόδους Καταστάσεων Συναγερμού 0, η ΜΔΚ του ΔΕΣφΑ συγκεντρώνει και αξιολογεί 
πληροφορίες από τους Χρήστες, κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις που αφορούν το ΕΣφΑ και 
εν γένει την ελληνική αγορά φυσικού Αερίου. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
οι προβλέψεις των Χρηστών σε σχέση με τις Ημερήσιες Παραλαβές φυσικού Αερίου και τις Ημερήσιες 
Παραδόσεις φυσικού Αερίου στο ΕΣΜφΑ και οι δηλώσεις Εκφορτώσεων φορτίων ΥφΑ στην 
Εγκατάσταση ΥφΑ Ρεβυθούσας. 

1.2 Κατάσταση Συναγερμού 1 

Ενεργοποιείται όταν υπάρχουν συγκεκριμένες σοβαρές και αξιόπιστες πληροφορίες ότι μπορεί να 
συμβεί ένα γεγονός που είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης 
του εφοδιασμού της χώρας με φυσικό Αέριο, το οποίο είναι πιθανό να οδηγήσει στην ενεργοποίηση 
της Κατάστασης Συναγερμού 2 ή 3. Η κατάσταση ενδέχεται να εξελιχθεί δυσμενώς (Κατάσταση 
Έγκαιρης Προειδοποίησης). 

• Ο Επικεφαλής της ΜΔΚ, εφόσον κρίνει ότι η πληροφόρηση που έχει δοθεί είναι αξιόπιστη και 
σοβαρή, κηρύσσει Κατάσταση Συναγερμού 1 ειδοποιώντας το σύνολο των μελών της ΜΔΚ, 
και προβαίνοντας σε άμεση ενημέρωση της ΡΑΕ, του ΑΔΜΗΕ και όλων των Χρηστών σχετικά 
με την κήρυξη Κατάστασης Συναγερμού 1 και τους λόγους που την προκάλεσαν. 

• Η ΜΔΚ συνέρχεται το αργότερο εντός δώδεκα (12) ωρών από τη στιγμή κήρυξης Κατάστασης 
Συναγερμού 1, με αντικείμενο τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών σε σχέση με το επικείμενο 
συμβάν, την εξασφάλιση σταθερής ροής πληροφοριών αναφορικά με την εξέλιξη της 
κατάστασης, τη λήψη λειτουργικών μέτρων (εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό) για την 
παρακολούθηση της εξέλιξης της κατάστασης και την επανεκτίμηση της κατάστασης 
συναγερμού. 
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• Με ευθύνη του επικεφαλής της ΜΔΚ ενημερώνεται σε καθημερινή βάση και με κάθε 
πρόσφορο μέσο η ΡΑΕ σχετικά με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και την πιθανή 
εξέλιξή της. 

1.3 Κατάσταση Συναγερμού 2 

Ενεργοποιείται όταν εμφανίζεται διαταραχή του εφοδιασμού ή εξαιρετικά υψηλή ζήτηση φυσικού 
Αερίου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης του εφοδιασμού, και η 
οποία είναι όμως δυνατόν να αντιμετωπισθεί με λήψη μέτρων αγοράς, χωρίς να χρειάζεται η λήψη 
μέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά. Η κατάσταση εξελίσσεται δυσμενώς (Κατάσταση 
Επιφυλακής). 

• Ο Επικεφαλής της ΜΔΚ αξιολογεί την σχετική πληροφόρηση και, εφόσον κρίνει ότι υφίσταται 
ένδειξη μετάβασης σε Κατάσταση Συναγερμού 2, συγκαλεί την ΜΔΚ και προβαίνει σε άμεση 
ενημέρωση της ΡΑΕ, του ΑΔΜΗΕ και όλων των Χρηστών σχετικά με την κήρυξη Κατάστασης 
Συναγερμού 2 και τους λόγους που την προκάλεσαν. 

• Η ΜΔΚ συνέρχεται το αργότερο εντός έξι (6) ωρών από την κλήση του Επικεφαλής της, με 
αντικείμενο τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών σε σχέση με το συμβάν, την εξασφάλιση 
σταθερής ροής πληροφόρησης αναφορικά με την εξέλιξη του συμβάντος, τη λήψη μέτρων 
(κατά τα οριζόμενα στο παρόν Σχέδιο, στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣφΑ και τις Συμβάσεις 
Μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης ΥφΑ, που έχει συνάψει ο ΔΕΣφΑ με τους Χρήστες) 
για την αντιμετώπιση ή την άμβλυνση των συνεπειών του συμβάντος και την επανεκτίμηση 
της κατάστασης συναγερμού. 

• Η ΡΑΕ συγκαλεί την ΟΔΚ, εφόσον από την πρόβλεψη ισοζυγίων πιθανολογείται βάσιμα η 
ανάγκη εφαρμογής μέτρων που δεν βασίζονται στην αγορά για την διασφάλιση της 
τροφοδοσίας κυρίως των Προστατευόμενων Καταναλωτών, προσδιορίζοντας, κατά 
περίπτωση, τα Εμπλεκόμενα Μέρη που θα συμμετέχουν στη εν λόγω συνεδρίαση της ΟΔΚ. 

• Η ΟΔΚ συνέρχεται στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων του Κέντρου Ελέγχου και Κατανομής 
φορτίου του ΔΕΣφΑ στο Πάτημα Ελευσίνας. Η ΟΔΚ αξιολογεί τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται από τη ΜΔΚ και τα Εμπλεκόμενα Μέρη και εξετάζει την αναγκαιότητα λήψης 
μέτρων που δεν βασίζονται στην αγορά με βάση το αναμενόμενο και το δυσμενές σενάριο 
εξέλιξης της προσφοράς και της ζήτησης. 

• Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΟΔΚ τηρούνται πρακτικά, τα οποία επικυρώνονται στο 
τέλος της συνεδρίασης από τους συμμετέχοντες. Στα πρακτικά συμπεριλαμβάνεται 
κατάλογος μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών που επιφέρει η Κατάσταση 
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Συναγερμού 2 στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς φυσικού Αερίου, εφόσον προκόψει από τη 
συνεδρίαση της ΟΔΚ. 

1.4 Κατάσταση Συναγερμού 3 

Ενεργοποιείται σε περίπτωση εξαιρετικά υψηλής ζήτησης φυσικού Αερίου, σημαντικής διαταραχής του 
εφοδιασμού και σε περίπτωση που όλα τα σχετικά μέτρα αγοράς έχουν εφαρμοστεί αλλά ο 
εφοδιασμός με φυσικό Αέριο δεν αρκεί για να καλύψει την εναπομένουσα ζήτηση φυσικού Αερίου, με 
συνέπεια την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά. Η κατάσταση 
εξελίσσεται δυσμενώς και ενδέχεται να διαταραχθεί η ομαλή τροφοδοσία των Προστατευόμενων 
Καταναλωτών σε περίπτωση όπου δεν ληφθούν μέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά (Κατάσταση 
Έκτακτης Ανάγκης). 

• Ο Επικεφαλής της ΜΔΚ αξιολογεί την σχετική πληροφόρηση και, εφόσον κρίνει ότι υφίσταται 
ένδειξη μετάβασης σε Κατάσταση Συναγερμού 3, συγκαλεί την ΜΔΚ. 

• Η ΜΔΚ συνέρχεται άμεσα και σε κάθε περίτπωση εντός δύο (2) ωρών από την κλήση του 
Επικεφαλής της, με αντικείμενο τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών σε σχέση με το συμβάν, 
την εξασφάλιση σταθερής ροής πληροφόρησης αναφορικά με την εξέλιξη του συμβάντος, τη 
λήψη μέτρων (κατά τα οριζόμενα στο παρόν Σχέδιο, τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣφΑ και τις 
Συμβάσεις Μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης ΥφΑ, που έχει συνάψει ο ΔΕΣφΑ με τους 
Χρήστες) για την αντιμετώπιση ή την άμβλυνση των συνεπειών του συμβάντος και την 
επανεκτίμηση της κατάστασης συναγερμού. 

• Με απόφαση της ΜΔΚ ο Επικεφαλής της κηρύσσει Κατάσταση Συναγερμού 3 και ενημερώνει 
άμεσα την ΡΑΕ σχετικά με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, την πιθανή εξέλιξή της και 
τυχόν μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από το Διαχειριστή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣφΑ. Η ΡΑΕ συγκαλεί εντός 
τεσσάρων (4) ωρών από την κήρυξη Κατάστασης Συναγερμού 3 την ΟΔΚ προσδιορίζοντας, 
κατά περίπτωση, τα Εμπλεκόμενα Μέρη που θα συμμετέχουν στη εν λόγω συνεδρίασή της. 

• Η ΟΔΚ συνέρχεται στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων του Κέντρου Ελέγχου και Κατανομής 
φορτίου του ΔΕΣφΑ στο Πάτημα Ελευσίνας. Η ΟΔΚ αξιολογεί τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται από τη ΜΔΚ και τα Εμπλεκόμενα Μέρη και αποφασίζει τη λήψη μέτρων 
(πέραν αυτών που έχει ήδη λάβει ο ΔΕΣφΑ) για την αντιμετώπιση του συμβάντος. 

• Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΟΔΚ τηρούνται πρακτικά, τα οποία επικυρώνονται στο 
τέλος της συνεδρίασης από τους συμμετέχοντες, στα οποία συμπεριλαμβάνεται κατάλογος 
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μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών που επιφέρει η Κατάσταση Συναγερμού 3, στον 
ομαλό εφοδιασμό της αγοράς φυσικού Αερίου και στην ασφαλή λειτουργία του ΕΣφΑ. 

• Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της και με απόφαση της ΟΔΚ ο Επικεφαλής της ΜΔΚ 
ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο τα Εμπλεκόμενα Μέρη και τους Χρήστες που 
επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεασθούν από την Κατάσταση Συναγερμού 3, παραθέτοντας 
τους λόγους που την προκάλεσαν, τις συνέπειες και τον προβλεπόμενο χρόνο διάρκειάς της. 

• Η ΜΔΚ παρακολουθεί σε συνεχή βάση την εφαρμογή των μέτρων και αξιολογεί την 
αποτελεσματικότητά τους και συντάσσει, σε ημερήσια βάση, σύντομη σχετική αναφορά, την 
οποία κοινοποιεί στα μέλη της ΟΔΚ. 

• Μετά την επαναφορά σε Κατάσταση Συναγερμού 0, ο ΔΕΣφΑ συντάσσει έκθεση συμβάντος 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρθρο 63 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣφΑ. 

2. Μέτρα Αντιμετώπισης Καταστάσεων Συναγερμού 

2.1 Μέτρα για την αντιμετώπιση / διαχείριση Καταστάσεων Συναγερμού 1 

Για την αντιμετώπιση Καταστάσεων Συναγερμού 1 τα σχεδιαζόμενα μέτρα στοχεύουν στην άμεση 
κινητοποίηση όλων των συμμετεχόντων στην αγορά φυσικού Αέριου προκειμένου να αποτραπεί η 
αναβάθμιση του επιπέδου συναγερμού και η ταχύτερη δυνατή επιστροφή στην Κατάσταση 
Συναγερμού 0. Ειδικότερα τα μέτρα που λαμβάνονται είναι τα ακόλουθα: 

• Αμεση ενημέρωση από τη ΜΔΚ όλων των Χρηστών του ΕΣφΑ, σχετικά με την κήρυξη 
Κατάστασης Συναγερμού 1 και τους λόγους που την προκάλεσαν. 

• Τακτική επικοινωνία ΜΔΚ με Χρήστες Μεταφοράς ή/και Εγκατάστασης ΥφΑ (εντός 
δεκατεσσάρων (14) ωρών από την εκδήλωση συμβάντος και ακολούθως σε ημερήσια 
βάση). 

• Τακτική ενημέρωση (σε ημερήσια βάση) της ΡΑΕ αναφορικά με την εξέλιξη του 
συμβάντος. 

• Επαφές ΜΔΚ με Προμηθευτές φυσικού Αερίου και Μεγάλους Πελάτες φυσικού Αερίου. 

• Παροχή εκτίμησης της ζήτησης των μονάδων Ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό 
Αέριο και της δυνατότητας εναλλαγής καυσίμου στο παραγωγικό δυναμικό στη ΡΑΕ και 
τον ΔΕΣφΑ από τον ΑΔΜΗΕ. 
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• Παροχή εκτιμήσεων μελλοντικών καταναλώσεων και προμήθειας φυσικού Αερίου στην 
ΜΔΚ από τους Χρήστες.Παροχή εκτιμήσεων μελλοντικών καταναλώσεων των 
Προστατευόμενων Καταναλωτών στη ΜΔΚ από τις ΕΠΑ που τους εξυπηρετούν. 

2.2 Μέτρα για την αντιμετώπιση / διαχείριση Καταστάσεων Συναγερμού 2 

Για την αντιμετώπιση Καταστάσεων Συναγερμού 2 τα σχεδιαζόμενα μέτρα στοχεύουν στην άμεση 
κινητοποίηση όλων των συμμετεχόντων στην αγορά φυσικού Αερίου ώστε με την εφαρμογή μέτρων 
που βασίζονται αποκλειστικά στην αγορά να αποτραπεί η αναβάθμιση του επιπέδου συναγερμού και 
η ταχύτερη δυνατή επιστροφή στην Κατάσταση Συναγερμού 1 ή 0. Ειδικότερα τα μέτρα που μπορεί να 
λαμβάνονται είναι τα ακόλουθα: 

• Αμεση ενημέρωση όλων των Χρηστών του ΕΣφΑ, σχετικά με την κήρυξη Κατάστασης 
Συναγερμού 2 και τους λόγους που την προκάλεσαν. 

• Τακτική επικοινωνία ΜΔΚ με Χρήστες Μεταφοράς ή/και Εγκατάστασης ΥφΑ (εντός 
οκτώ (8) ωρών από την εκδήλωση συμβάντος και ακολούθως σε ημερήσια βάση). 

• Αύξηση Παραδόσεων μέσω Συμβάσεων Προμήθειας Αερίου αγωγού με Ημερήσιο 
Συντελεστή φορτίου μικρότερο του 85%. 

• Αύξηση Παραδόσεων μέσω Συμβάσεων Προμήθειας ευκαιριακών φορτίων ΥφΑ 
κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης (δίδηδ-όγ 39Γθθητθηί8) του παραγωγού/προμηθευτή. 

• Διάθεση επιπλέον Δυναμικότητας Αεριοποίησης ΥφΑ σε βραχυχρόνια βάση. 

• Μείωση Παραλαβών μέσω Συμβάσεων διαχείρισης ζήτησης φυσικού Αερίου μεταξύ 
Προμηθευτών και Πελατών φυσικού Αερίου. 

2.3 Μέτρα για την αντιμετώπιση / διαχείριση Καταστάσεων Συναγερμού 3 

Για την αντιμετώπιση Καταστάσεων Συναγερμού 3, τα σχεδιαζόμενα μέτρα στοχεύουν στη συνέχιση 
της τροφοδοσίας της εναπομένουσας ζήτησης και ιδίως των Προστατευόμενων Καταναλωτών. 
Ειδικότερα τα μέτρα που λαμβάνονται είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά είναι τα ακόλουθα: 

• Επιβεβλημένη διακοπή/περιορισμός ζήτησης από καταναλωτές φυσικού Αερίου, 
σύμφωνα με τον Κατάλογο Σειράς Διακοπής του Παραρτήματος 1 του παρόντος. 

• Συμβάσεις Προμήθειας ευκαιριακών ποσοτήτων φυσικού Αερίου για σκοπούς 
εξισορρόπησης του Διαχειριστή. 
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• Υποβολή από τη ΡΑΕ απήματος συνδρομής από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα Κράτη - 
Μέλη της. 

Η λήψη των κατάλληλων κατά περίπτωση μέτρων λαμβάνεται με απόφαση της ΟΔΚ, η οποία αναθέτει 
στα Εμπλεκόμενα Μέρη, ανά τομέα αρμοδιότητάς τους, την υλοποίηση των μέτρων που αποφάσισε. 
Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται άμεση λήψη μέτρων για την ασφαλή λειτουργία του ΕΣφΑ, την 
ασφάλεια ανθρωπίνων ζωών ή περιουσιών, τότε τα σχετικά μέτρα λαμβάνονται με απόφαση της ΜΔΚ. 

2.4 Μέτρα που λαμβάνονται από τον ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο της ΟΔΚ 

Ο ΑΔΜΗΕ ενημερώνει την ΟΔΚ σχετικά με τη δυνατότητα αποκατάστασης επαρκούς περιθωρίου 
εφεδρείας στο σύστημα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, μετά από ενδεχόμενη απώλεια 
παραγωγικού δυναμικού ως συνέπεια μέτρων που λαμβάνονται για την διαχείριση Καταστάσεων 
Συναγερμού 2 ή 3. Μεταξύ άλλων εξετάζεται η σκοπιμότητα και η αποτελεσματικότητα των ακόλουθων 
ενεργειών: 


• Μετάθεση προγραμματισμένης συντήρησης μονάδων παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
με καύσιμο διαφορετικό από φυσικό Αέριο. 

• Αύξηση παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από μονάδες με καύσιμο λιγνίτη. 

• Αύξηση παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από υδροηλεκτρικά εργοστάσια. 

• Αποσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από φυσικό Αέριο κατά 
τις ώρες χαμηλού φορτίου. 

• Εντολή κατανομής μονάδων φυσικού Αερίου με εναλλακτικό καύσιμο. 

• Διενέργεια έκτακτων εισαγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

• Μείωση/διακοπή εξαγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η 
ομαλή τροφοδοσία Προστατευόμενων Καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κρατών - 
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


11955 


3. Ενεργοποίηση Καταστάσεων Συναγερμού - Εμπλεκόμενα Μέρη - Μέτρα 

Ο επικεφαλής της ΜΔΚ ενεργοποιεί την κατάλληλη Κατάσταση Συναγερμού σε περίπτωση εκδήλωσης 
ενός εκ των ακολούθων συμβάντων, όταν κατά την κρίση του επηρεάζεται ή ενδέχεται να επηρεασθεί ο 
ομαλός και ασφαλής εφοδιασμός της χώρας με φυσικό Αέριο, παρέχοντας στη ΡΑΕ την σχετική 
τεκμηρίωση. Σε κάθε άλλη περίπτωση όταν κατά την κρίση του επηρεάζεται ή ενδέχεται να 
επηρεασθεί ο ομαλός και ασφαλής εφοδιασμός της χώρας με φυσικό Αέριο ενεργοποιεί την κατάλληλη 
Κατάσταση Συναγερμού ύστερα από συναίνεση της ΡΑΕ. 

Α. Παράδοση σε Σηυείο Εισόδου Ποσότητας Φυσικού Αερίου υικρότεοης ή ίσης του 80% της 

δηλωθείσας και Πίεση Παράδοσης υικοότεοη της Ελάγιστης Πίεσης Εισόδου νια διάστηυα υεναλύτερο 

ή ίσο των δύο (2) διαδοχικών Ηυερών . 

\. Σε περίπτωση όπου η Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜφΑ είναι 
μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός, ο Επικεφαλής της ΜΔΚ κηρύσσει Κατάσταση Συναγερμού 
1 . 

Ευπλεκόυενα Μέρη : ΔΕΣφΑ, ΡΑΕ, Χρήστες Μεταφοράς που έχουν δεσμεύσει 
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης στο εν λόγω Σημείο Εισόδου, Προμηθευτές που 
παραδίδουν φυσικό Αέριο στο εν λόγω Σημείο Εισόδου, Διαχειριστές ανάντη 
Συστημάτων Μεταφοράς. 

Μέτρα : Οι εμπλεκόμενοι Χρήστες και Προμηθευτές υποβάλλουν στη ΜΔΚ, εντός δώδεκα 
(12) ωρών από τη αποστολή αντίστοιχου αιτήματος, αναφορά σχετικά με τα αίτια που 
προκάλεσαν την Κατάσταση Συναγερμού 1, τα μέτρα που έχουν λάβει ή 
προγραμματίζουν να λάβουν προκειμένου να αποτρέψουν πιθανή εξέλιξη σε Κατάσταση 
Συναγερμού 2 ή 3, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί ή προγραμματίζουν 
να προβούν προκειμένου για την επαναφορά σε Κατάσταση Συναγερμού 0. Η ανωτέρω 
αναφορά υποβάλλεται σε καθημερινή βάση (ή συχνότερα εφόσον απαιτηθεί από τη 
ΜΔΚ) στη ΜΔΚ έως την μεταβολή της κατάστασης συναγερμού. Οι εμπλεκόμενοι Χρήστες 
και Προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουν άμεσα και με κάθε πρόσφορο 
μέσο στη ΜΔΚ κάθε στοιχείο ή πληροφορία που είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μεταβολή 
της κατάστασης συναγερμού. Ο ΔΕΣφΑ επικοινωνεί με Διαχειριστές ανάντη Συστημάτων 
(εφόσον κρίνεται σκόπιμο), προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με ζητήματα που είναι 
δυνατόν να επηρεάσουν την εξέλιξη της κατάστασης συναγερμού και ενημερώνει σχετικά 
τη ΡΑΕ σε ημερήσια βάση. 
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ίί. Σε περίπτωση όπου η Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜφΑ είναι 
μικρότερη του μηδενός και η ζήτηση είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί και απαιτείται η λήψη 
μόνο μέτρων που στηρίζονται στην αγορά, με απόφαση της ΜΔΚ ο Επικεφαλής της 
κηρύσσει Κατάσταση Συναγερμού 2. 

Ευπλεκόυενα Μέρη : ΔΕΣφΑ, ΡΑΕ, Χρήστες Μεταφοράς που έχουν δεσμεύσει 
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης στο εν λόγω Σημείο Εισόδου, Προμηθευτές που 
παραδίδουν φυσικό Αέριο στο εν λόγω Σημείο Εισόδου, Διαχειριστές ανάντη 
Συστημάτων Μεταφοράς. 

Μέτρα : Οι εμπλεκόμενοι Χρήστες και Προμηθευτές υποβάλλουν στη ΜΔΚ, εντός έξι 
(6) ωρών από τη αποστολή αντίστοιχου αιτήματος, αναφορά σχετικά με τα αίτια που 
προκάλεσαν την Κατάσταση Συναγερμού 2, τα μέτρα που έχουν λάβει ή 
προγραμματίζουν να λάβουν προκειμένου να αποτρέψουν πιθανή εξέλιξη σε 
Κατάσταση Συναγερμού 3, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί ή 
προγραμματίζουν να προβούν προκειμένου για την επαναφορά σε Κατάσταση 
Συναγερμού 0. Η ανωτέρω αναφορά υποβάλλεται σε καθημερινή βάση (ή συχνότερα 
εφόσον απαιτηθεί από τη ΜΔΚ) στη ΜΔΚ έως την μεταβολή της κατάστασης 
συναγερμού. Οι εμπλεκόμενοι Χρήστες και Προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 
γνωστοποιήσουν άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο στη ΜΔΚ κάθε στοιχείο ή 
πληροφορία που είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μεταβολή της κατάστασης 
συναγερμού. Ο Διαχειριστής επικοινωνεί με Διαχειριστές ανάντη Συστημάτων, 
προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με ζητήματα που είναι δυνατόν να επηρεάσουν 
την εξέλιξη της κατάστασης συναγερμού. Ο Διαχειριστής αξιολογεί τη δυνατότητα 
αντιμετώπισης της Κατάστασης Συναγερμού 2 με χρήση Αερίου Εξισορρόπησης. Για 
το σκοπό αυτόν επικοινωνεί με Προμηθευτές ή δυνητικούς Προμηθευτές Αερίου 
Εξισορρόπησης προκειμένου να διαπιστώσει το επίπεδο διαθεσιμότητας Αερίου 
Εξισορρόπησης κατά τις προσεχείς Ημέρες. Η ΜΔΚ ενημερώνει το συντομότερο 
δυνατόν την ΡΑΕ σχετικά με τη διαμορφωθείσα Κατάσταση Συναγερμού 2. Η ΜΔΚ 
αποστέλλει σε Ημερήσια βάση στην ΡΑΕ αναφορά σχετικά με την εξέλιξη της 
κατάστασης συναγερμού. Η ΡΑΕ εκτιμά εκάστοτε τα δεδομένα και αποφασίζει τη 
σύγκληση της ΟΔΚ, προσδιορίζοντας τα Μέρη που θα συμμετέχουν στη σχετική 
συνεδρίαση. Κατά τη συνεδρίαση της μπορεί να συζητείται η λήψη μέτρων, πέραν 
αυτών που αναφέρονται στις ανωτέρω αναφορές, που στηρίζονται στην αγορά 
προκειμένου για την επαναφορά σε Κατάσταση Συναγερμού 0. 

ίίί. Σε περίπτωση όπου η Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜφΑ είναι 
μικρότερη του μηδενός και η ζήτηση δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί χωρίς να 
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απαιτείται η λήψη μέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά, με απόφαση της ΜΔΚ ο 
Επικεφαλής της κηρύσσει Κατάσταση Συναγερμού 3. 

Εμπλεκόμενα Μέρη : ΔΕΣφΑ, ΡΑΕ, Χρήστες Μεταφοράς, Χρήστες ΥφΑ, Προμηθευτές 
φυσικού Αερίου, Διαχειριστές ανάντη Συστημάτων Μεταφοράς, ΑΔΜΗΕ, 
Διακοπτόμενοι Καταναλωτές (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρθρο 73 του Ν. 
4001/2011), λοιποί Καταναλωτές, Διαχειριστές Συστημάτων Διανομής. 

Μέτρα : Η ΜΔΚ ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο τα Εμπλεκόμενα 
Μέρη σχετικά με την Κατάσταση Συναγερμού 3 και τις εκτιμήσεις της όσον αφορά 
στην εξέλιξη αυτής. Η ΡΑΕ συγκαλεί την ΟΔΚ εντός τεσσάρων (4) ωρών από την 
λήψη της σχετικής ενημέρωσης από τη ΜΔΚ. Στη συνεδρίαση της ΟΔΚ συμμετέχει ο 
ΑΔΜΗΕ και οποιοδήποτε Εμπλεκόμενο Μέρος, τη συμμετοχή του οποίου κρίνει 
απαραίτητη η ΡΑΕ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η ΜΔΚ (σε συνεργασία με τον 
ΑΔΜΗΕ, εφόσον αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία μονάδων παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας) προτείνει τα μέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά τα οποία πρέπει να 
ληφθούν προκειμένου για την άμβλυνση των συνεπειών της Κατάστασης 
Συναγερμού 3 και τη μετάπτωσή της σε χαμηλότερο επίπεδο. Εφόσον τα μέτρα 
αφορούν στον περιορισμό ή στη διακοπή παροχής φυσικού Αερίου προς 
καταναλωτές, η εφαρμογή τους λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διαδικασίες των 
Παραρτημάτων 2, 3, 4 και 5. 

5. Παραλαβή Φυσικού Αερίου υεναλύτεοη ή ίση του 120% της δηλωθείσας νια διάστηυα υεναλύτεοο ή 

ίσο των δύο (2) διαδογικών Ηυερών . 

ί. Σε περίπτωση όπου η Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜφΑ είναι 
μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός, ο Επικεφαλής της ΜΔΚ κηρύσσει Κατάσταση Συναγερμού 
1 . 


Ευπλεκόυενα Μέρη: ΔΕΣΦΑ, ΡΑΕ, Χρήστες Μεταφοράς που υποβάλλουν ανακριβείς 
Ημερήσιες Δηλώσεις, Μεγάλοι Καταναλωτές φυσικού Αερίου. 

Μέτρα : Οι εμπλεκόμενοι Χρήστες υποβάλλουν στη ΜΔΚ, εντός δώδεκα (12) ωρών 
από τη αποστολή αντίστοιχου αιτήματος, αναφορά σχετικά με τα αίτια που 
προκάλεσαν την Κατάσταση Συναγερμού 1, τα μέτρα που έχουν λάβει ή 
προγραμματίζουν να λάβουν προκειμένου να αποτρέψουν πιθανή εξέλιξη σε 
Κατάσταση Συναγερμού 2 ή 3, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί ή 
προγραμματίζουν να προβούν προκειμένου για την επαναφορά σε Κατάσταση 
Συναγερμού 0. Η ανωτέρω αναφορά υποβάλλεται σε καθημερινή βάση (ή συχνότερα 
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εφόσον απαιτηθεί από τη ΜΔΚ) στη ΜΔΚ έως την μεταβολή της Κατάστασης 
Συναγερμού. Οι εμπλεκόμενοι Χρήστες είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουν 
άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο στη ΜΔΚ κάθε στοιχείο ή πληροφορία που είναι 
δυνατόν να οδηγήσει σε μεταβολή της κατάστασης συναγερμού. Η ΜΔΚ δύναται να 
επικοινωνήσει απευθείας με Μεγάλους Καταναλωτές, των οποίων οι απολήψεις 
φυσικού Αερίου οδηγούν στις προαναφερόμενες αποκλίσεις, προκειμένου να 
συλλέξει τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια που προκάλεσαν την 
Κατάσταση Συναγερμού 1 και τον εκτιμώμενο χρόνο μεταβολής της κατάστασης 
συναγερμού. Η ΜΔΚ ενημερώνει σχετικά την ΡΑΕ σε ημερήσια βάση. 

ίί. Σε περίπτωση όπου η Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜφΑ είναι 
μικρότερη του μηδενός και η ζήτηση είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί και απαιτείται μόνο η 
λήψη μέτρων που στηρίζονται στην αγορά, με απόφαση της ΜΔΚ ο Επικεφαλής της 
κηρύσσει Κατάσταση Συναγερμού 2. 

Ευπλεκόυενα Μέρη : ΔΕΣφΑ, ΡΑΕ, Χρήστες Μεταφοράς που υποβάλλουν ανακριβείς 
Ημερήσιες Δηλώσεις, Μεγάλοι Καταναλωτές φυσικού Αερίου. 

Μέτρα : Οι εμπλεκόμενοι Χρήστες υποβάλλουν στη ΜΔΚ, εντός έξι (6) ωρών από τη 
αποστολή αντίστοιχου αιτήματος, αναφορά σχετικά με τα αίτια που προκάλεσαν την 
Κατάσταση Συναγερμού 2, τα μέτρα που έχουν λάβει ή προγραμματίζουν να λάβουν 
προκειμένου να αποτρέψουν πιθανή εξέλιξη σε Κατάσταση Συναγερμού 3, καθώς και 
τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί ή προγραμματίζουν να προβούν προκειμένου 
για την επαναφορά σε Κατάσταση Συναγερμού 0. Η ανωτέρω αναφορά υποβάλλεται 
σε καθημερινή βάση (ή συχνότερα εφόσον απαιτηθεί από τη ΜΔΚ) έως την μεταβολή 
της κατάστασης συναγερμού. Οι εμπλεκόμενοι Χρήστες είναι υποχρεωμένοι να 
γνωστοποιήσουν άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο στη ΜΔΚ κάθε στοιχείο ή 
πληροφορία που είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μεταβολή της κατάστασης 
συναγερμού. Η ΜΔΚ επικοινωνεί (εφόσον κριθεί απαραίτητο) απευθείας με 
Μεγάλους Καταναλωτές, των οποίων οι απολήψεις φυσικού Αερίου οδηγούν στις 
προαναφερόμενες αποκλίσεις, αιτούμενη την παροχή στοιχείων σχετικών με τα αίτια 
που προκάλεσαν την Κατάσταση Συναγερμού 2 και τον εκτιμώμενο χρόνο 
επαναφοράς σε Κατάστασης Συναγερμού 0. Οι Μεγάλοι Καταναλωτές αποστέλλουν 
στη ΜΔΚ τη σχετική πληροφόρηση εντός τριών (3) ωρών από την διατύπωση 
αντίστοιχου αιτήματος από τη ΜΔΚ. Ο Διαχειριστής αξιολογεί τη δυνατότητα 
αντιμετώπισης της Κατάστασης Συναγερμού 2 με χρήση Αερίου Εξισορρόπησης. Για 
το σκοπό αυτόν επικοινωνεί με Προμηθευτές ή δυνητικούς Προμηθευτές Αερίου 
Εξισορρόπησης προκειμένου να διαπιστώσει το επίπεδο διαθεσιμότητας Αερίου 
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Εξισορρόπησης κατά τις προσεχείς Ημέρες. Η ΜΔΚ ενημερώνει το συντομότερο 
δυνατόν την ΡΑΕ σχετικά με τη διαμορφωθείσα Κατάσταση Συναγερμού 2. Η ΜΔΚ 
αποστέλλει σε Ημερήσια βάση στην ΡΑΕ αναφορά σχετικά με την εξέλιξη της 
κατάστασης συναγερμού. Η ΡΑΕ εκτιμά εκάστοτε τα δεδομένα και αποφασίζει τη 
σύγκληση της ΟΔΚ, προσδιορίζοντας τα Εμπλεκόμενα Μέρη που θα συμμετέχουν 
στη σχετική συνεδρίαση. Κατά τη συνεδρίαση της δύναται να συζητηθεί η λήψη 
μέτρων, πέραν αυτών που αναφέρονται στις ανωτέρω αναφορές, που στηρίζονται 
στην αγορά, προκειμένου για την επαναφορά σε Κατάσταση Συναγερμού 0. 

ίίί. Σε περίτπωση όπου η Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜφΑ είναι 
μικρότερη του μηδενός, και η ζήτηση δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί χωρίς να 
απαιτείται η λήψη μέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά, με απόφαση της ΜΔΚ ο 
Επικεφαλής της κηρύσσει Κατάσταση Συναγερμού 3. 

Ευπλεκόυενα Μέρη : ΔΕΣφΑ, ΡΑΕ, Χρήστες Μεταφοράς, Χρήστες ΥφΑ, Προμηθευτές 
φυσικού Αερίου, Διαχειριστές ανάντη Συστημάτων Μεταφοράς, ΑΔΜΗΕ, 
Διακοπτόμενοι Καταναλωτές (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρθρο 73 του 
Ν.4001/2011), λοιποί Καταναλωτές, Διαχειριστές Συστημάτων Διανομής. 

Μέτρα : Η ΜΔΚ ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο τα Εμπλεκόμενα 
Μέρη σχετικά με την Κατάσταση Συναγερμού 3 και τις εκτιμήσεις της όσον αφορά 
στην εξέλιξη αυτής. Η ΡΑΕ συγκαλεί την ΟΔΚ εντός τεσσάρων (4) ωρών από την 
λήψη της σχετικής ενημέρωσης από τη ΜΔΚ. Στη συνεδρίαση της ΟΔΚ συμμετέχει ο 
ΑΔΜΗΕ και οποιοδήποτε Εμπλεκόμενο Μέρος, τη συμμετοχή του οποίου κρίνει 
απαραίτητη η ΡΑΕ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η ΜΔΚ (σε συνεργασία με 
τον ΑΔΜΗΕ, εφόσον αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία μονάδων παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας) προτείνει τα μέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά τα οποία 
πρέπει να ληφθούν προκειμένου για την άμβλυνση των συνεπειών της Κατάστασης 
Συναγερμού 3 και τη μετάπτωσή της σε χαμηλότερο επίπεδο. Εφόσον τα μέτρα 
αφορούν στον περιορισμό ή στη διακοπή παροχής φυσικού Αερίου προς 
καταναλωτές, η εφαρμογή τους λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διαδικασίες των 
Παραρτημάτων 2, 3, 4 και 5. 


Γ. Επιβεβαιωυένο Απόθευα ΥΦΑ Χρηστών υικρότερο ή ίσο του τετραπλάσιου της Μέσπζ Ηυερήσιαζ 

Ποσότητας ΥΦΑ που αεριοποιήθηκε και εννύθηκε στο ΕΣΜΦΑ κατά το διάστηυα των αυέσως 

προηγούμενων τεσσάρων (4] Ημερών . 
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- Σε περίπτωση όπου η εκτιμώμενη από το Διαχειριστή Ημερήσια Παραλαβή Ποσοτήτων 
φυσικού Αερίου από το ΕΣΜφΑ υπολείπεται της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας σε 
Σημεία Εισόδου αγωγού, ο Επικεφαλής της ΜΔΚ κηρύσσει Κατάσταση Συναγερμού 1. 

Ευπλεκόυενα Μέρη : ΔΕΣφΑ, ΡΑΕ, Χρήστες ΥφΑ, Χρήστες Μεταφοράς που έχουν 
δεσμεύσει Μεταφορική Ικανότητα στο Σημείο Εισόδου «Αγία Τριάδα». 

Μέτρα : Οι εμπλεκόμενοι Χρήστες υποβάλλουν στη ΜΔΚ, εντός δώδεκα (12) ωρών 
από τη αποστολή αντίστοιχου αιτήματος, αναφορά σχετικά με τα αίτια που 
προκάλεσαν την Κατάσταση Συναγερμού 1, τα μέτρα που έχουν λάβει ή 
προγραμματίζουν να λάβουν προκειμένου να αποτρέψουν πιθανή εξέλιξη σε 
Κατάσταση Συναγερμού 2 ή 3, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί ή 
προγραμματίζουν να προβούν προκειμένου για την επαναφορά σε Κατάσταση 
Συναγερμού 0. Η ανωτέρω αναφορά υποβάλλεται σε καθημερινή βάση (ή συχνότερα 
εφόσον απαιτηθεί από τη ΜΔΚ) στη ΜΔΚ έως την μεταβολή της κατάστασης 
συναγερμού. Οι εμπλεκόμενοι Χρήστες είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουν 
άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο στη ΜΔΚ κάθε στοιχείο ή πληροφορία που είναι 
δυνατόν να οδηγήσει σε μεταβολή της κατάστασης συναγερμού. Η ΜΔΚ ενημερώνει 
σχετικά την ΡΑΕ σε ημερήσια βάση. 

- Σε περίπτωση όπου η εκτιμώμενη από το Διαχειριστή Ημερήσια Παραλαβή Ποσοτήτων 
φυσικού Αερίου από το ΕΣΜφΑ είναι μεγαλύτερη της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας 
σε Σημεία Εισόδου αγωγού και η ζήτηση είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί μόνο με τη λήψη 
μέτρων που στηρίζονται στην αγορά, με απόφαση της ΜΔΚ ο Επικεφαλής της κηρύσσει 
Κατάσταση Συναγερμού 2. 

Ευπλεκόυενα Μέρη : ΔΕΣφΑ, ΡΑΕ, Χρήστες ΥφΑ, Χρήστες Μεταφοράς που έχουν 
δεσμεύσει Μεταφορική Ικανότητα στο Σημείο Εισόδου «Αγία Τριάδα», Χρήστες 
Μεταφοράς που έχουν δεσμεύσει Μεταφορική Ικανότητα σε Σημεία Εισόδου αγωγού. 

Μέτρα : Οι εμπλεκόμενοι Χρήστες ΥφΑ και Χρήστες Μεταφοράς που έχουν δεσμεύσει 
Μεταφορική Ικανότητα στο Σημείο Εισόδου «Αγία Τριάδα» υποβάλλουν στη ΜΔΚ, 
εντός έξι (6) ωρών από τη αποστολή αντίστοιχου αιτήματος, αναφορά σχετικά με τα 
αίτια που προκάλεσαν την Κατάσταση Συναγερμού 2, τα μέτρα που έχουν λάβει ή 
προγραμματίζουν να λάβουν προκειμένου να αποτρέψουν πιθανή εξέλιξη σε 
Κατάσταση Συναγερμού 3, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί ή 
προγραμματίζουν να προβούν προκειμένου για την επαναφορά σε Κατάσταση 
Συναγερμού 0. Η ανωτέρω αναφορά υποβάλλεται σε καθημερινή βάση (ή συχνότερα 
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εφόσον απαιτηθεί από τη ΜΔΚ) έως την μεταβολή κατάστασης συναγερμού. Οι 
προαναφερόμενοι Χρήστες είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουν άμεσα και με 
κάθε πρόσφορο μέσο στη ΜΔΚ κάθε στοιχείο ή πληροφορία που είναι δυνατόν να 
οδηγήσει σε μεταβολή της κατάστασης συναγερμού. Η ΜΔΚ επικοινωνεί (εφόσον 
κριθεί απαραίτητο) με Χρήστες Μεταφοράς που έχουν δεσμεύσει Μεταφορική 
Ικανότητα σε Σημεία Εισόδου αγωγού, προκειμένου να διαπιστώσει τη δυνατότητα 
Παράδοσης επιπλέον Ποσοτήτων φυσικού Αερίου, μέσω των Σημείων αυτών, 
ούτως ώστε το Επιβεβαιωμένο Απόθεμα ΥφΑ να διατηρηθεί σε επίπεδο υψηλότερο 
του διπλάσιου της Μέσης Ημερήσιας Ποσότητας ΥφΑ που αεριοποιήθηκε και 
εγχύθηκε στο ΕΣΜφΑ κατά το διάστημα των αμέσως προηγούμενων τεσσάρων (4) 
Ημερών. Οι Χρήστες Μεταφοράς που έχουν δεσμεύσει Μεταφορική Ικανότητα σε 
Σημεία Εισόδου αγωγού αποστέλλουν στη ΜΔΚ σχετική πληροφόρηση, εντός τριών 
(3) ωρών από την διατύπωση αντίστοιχου αιτήματος από τη ΜΔΚ. Η ΜΔΚ 
ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν την ΡΑΕ σχετικά με τη διαμορφωθείσα 
Κατάσταση Συναγερμού 2. Η ΜΔΚ αποστέλλει σε Ημερήσια βάση στην ΡΑΕ 
αναφορά σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης συναγερμού. Η ΡΑΕ εκτιμά εκάστοτε 
τα δεδομένα και αποφασίζει τη σύγκληση της ΟΔΚ, προσδιορίζοντας τα 
Εμπλεκόμενα Μέρη που θα συμμετέχουν στη σχετική συνεδρίαση. Κατά τη 
συνεδρίαση της ΟΔΚ δύναται να συζητηθεί η λήψη μέτρων που στηρίζονται στην 
αγορά, πέραν αυτών που αναφέρονται στις ανωτέρω αναφορές, προκειμένου για την 
επαναφορά σε Κατάσταση Συναγερμού 0. 

- Σε περίπτωση όπου η εκτιμώμενη από το Διαχειριστή Ημερήσια Παραλαβή Ποσοτήτων 
φυσικού Αερίου από το ΕΣΜφΑ είναι μεγαλύτερη της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας 
σε Σημεία Εισόδου αγωγού, και η ζήτηση δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί χωρίς να 
απαιτείται η λήψη μέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά, με απόφαση της ΜΔΚ ο 
Επικεφαλής της κηρύσσει Κατάσταση Συναγερμού 3. 

Ευπλεκόυενα Μέρη : ΔΕΣφΑ, ΡΑΕ, Χρήστες Μεταφοράς, Χρήστες ΥφΑ, Προμηθευτές 
φυσικού Αερίου, Διαχειριστές ανάντη Συστημάτων Μεταφοράς, ΑΔΜΗΕ, 
Διακοπτόμενοι Καταναλωτές (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρθρο 73 του 
Ν.4001/2011), λοιποί Καταναλωτές, Διαχειριστές Συστημάτων Διανομής. 

Μέτρα : Η ΜΔΚ ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο τα Εμπλεκόμενα 
Μέρη σχετικά με την Κατάσταση Συναγερμού 3 και τις εκτιμήσεις της όσον αφορά 
στην εξέλιξη αυτής. Η ΡΑΕ συγκαλεί την ΟΔΚ εντός τεσσάρων (4) ωρών από την 
λήψη της σχετικής ενημέρωσης από τη ΜΔΚ. Στη συνεδρίαση της ΟΔΚ συμμετέχει ο 
ΑΔΜΗΕ και οποιοδήποτε Εμπλεκόμενο Μέρος, τη συμμετοχή του οποίου κρίνει 





11962 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


απαραίτητη η ΡΑΕ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η ΜΔΚ (σε συνεργασία με 
τον ΑΔΜΗΕ, εφόσον αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία μονάδων παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας) προτείνει τα μέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά τα οποία 
πρέπει να ληφθούν προκειμένου για την άμβλυνση των συνεπειών της Κατάστασης 
Συναγερμού 3 και τη μετάπτωσή της σε χαμηλότερο επίπεδο. Εφόσον τα μέτρα 
αφορούν στον περιορισμό ή στη διακοπή παροχής φυσικού Αερίου προς 
καταναλωτές, η εφαρμογή τους λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διαδικασίες των 
Παραρτημάτων 2, 3, 4 και 5. 

Α. Επιβεβαιωυένο Απόθευα ΥΦΑ νια σκοπούς Εξισορρόπησης υικρότεοο ή ίσο του τετραπλάσιου της 

Μέσης Ηυεοήσιας Ποσότητας Αερίου Εξισοοοόπησης που εννύθηκε στο ΕΣΜΦΑ κατά το διάστηυα των 

αυέσως ποοηνούυενων τεσσάρων (4] Ηυεοών . 

1. Σε περίτπωση όπου η εκτιμώμενη από το Διαχειριστή Ημερήσια Παραλαβή Ποσοτήτων φυσικού 
Αερίου από το ΕΣΜφΑ υπολείπεται ή είναι ίση με την εκτιμώμενη από το Διαχειριστή Ημερήσια 
Παράδοση Ποσοτήτων φυσικού Αερίου στο ΕΣΜφΑ, ο Επικεφαλής της ΜΔΚ κηρύσσει 
Κατάσταση Συναγερμού 1. 

Ευπλεκόυενα Μέρη : ΔΕΣφΑ, ΡΑΕ, Προμηθευτές ΥφΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης, 
Χρήστες Μεταφοράς. 

Μέτρα : Οι εμπλεκόμενοι Προμηθευτές υποβάλλουν στη ΜΔΚ, εντός δώδεκα (12) 
ωρών από τη αποστολή αντίστοιχου αιτήματος, αναφορά σχετικά με τα αίτια που 
προκάλεσαν την Κατάσταση Συναγερμού 1, τα μέτρα που έχουν λάβει ή 
προγραμματίζουν να λάβουν προκειμένου να αποτρέψουν πιθανή εξέλιξη σε 
Κατάσταση Συναγερμού 2 ή 3, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί ή 
προγραμματίζουν να προβούν προκειμένου για την επαναφορά σε Κατάσταση 
Συναγερμού 0. Η ανωτέρω αναφορά υποβάλλεται σε καθημερινή βάση (ή συχνότερα 
εφόσον απαιτηθεί από τη ΜΔΚ) στη ΜΔΚ έως την μεταβολή της Κατάστασης 
Συναγερμού. Οι Προμηθευτές ΥφΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης είναι υποχρεωμένοι 
να γνωστοποιήσουν άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο στη ΜΔΚ κάθε στοιχείο ή 
πληροφορία που είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μεταβολή της κατάστασης 
συναγερμού. Οι Χρήστες Μεταφοράς υποβάλλουν στη ΜΔΚ, έως τις 18:30 κάθε 
Ημέρας, εκτιμήσεις σχετικά με τις Ημερήσιες Παραδόσεις / Παραλαβές φυσικού 
Αερίου κατά τις επόμενες τρεις (3) Ημέρες, προσδιορίζοντας πιθανούς παράγοντες 
που θα ήταν δυνατόν να οδηγήσουν σε Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης φορτίου. 
Η ΜΔΚ ενημερώνει σχετικά την ΡΑΕ σε ημερήσια βάση. 
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2. Σε περίπτωση όπου η εκτιμώμενη από το Διαχειριστή Ημερήσια Παραλαβή Ποσοτήτων φυσικού 
Αερίου από το ΕΣΜφΑ είναι μεγαλύτερη της εκτιμώμενης από το Διαχειριστή Ημερήσιας 
Παράδοσης Ποσοτήτων φυσικού Αερίου στο ΕΣΜφΑ και η ζήτηση είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί 
μόνο με τη λήψη μέτρων που στηρίζονται στην αγορά, με απόφαση της ΜΔΚ ο Επικεφαλής της 
κηρύσσει Κατάσταση Συναγερμού 2. 

Ευπλεκόυενα Μέρη : ΔΕΣφΑ, ΡΑΕ, Προμηθευτές ΥφΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης, 
Χρήστες Μεταφοράς. 

Μέτρα : Οι εμπλεκόμενοι Χρήστες Μεταφοράς υποβάλλουν στη ΜΔΚ, εντός έξι (6) 
ωρών από τη αποστολή αντίστοιχου αιτήματος, αναφορά σχετικά με τις εκτιμώμενες 
Παραδόσεις/Παραλαβές Ποσοτήτων φυσικού Αερίου κατά τις αμέσως επόμενες 
τρεις (3) Ημέρες, επισημαίνοντας παράγοντες που είναι πιθανόν να προκαλέσουν 
Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης φορτίου και προσδιορίζοντας το ύψος αυτής, 
για κάθε Ημέρα του προαναφερόμενου τριημέρου. Η ανωτέρω αναφορά υποβάλλεται 
έως τις 18:30 κάθε Ημέρας στη ΜΔΚ, έως την μεταβολή της κατάστασης συναγερμού. 
Η ΜΔΚ επικοινωνεί (εφόσον κριθεί απαραίτητο) με Προμηθευτές ΥφΑ για σκοπούς 
Εξισορρόπησης, προκειμένου να διαπιστώσει τη δυνατότητα Παράδοσης 
Ποσοτήτων Αερίου Εξισορρόπησης κατά τρόπον ώστε το Επιβεβαιωμένο Απόθεμα 
ΥφΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης να διατηρηθεί σε επίπεδο υψηλότερο του 
διπλάσιου της Μέσης Ημερήσιας Ποσότητας Αερίου Εξισορρόπησης που εγχύθηκε 
στο ΕΣΜφΑ κατά το διάστημα των αμέσως προηγούμενων τεσσάρων (4) Ημερών. Η 
ΜΔΚ ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν, την ΡΑΕ σχετικά με τη διαμορφωθείσα 
Κατάσταση Συναγερμού 2. Η ΜΔΚ αποστέλλει σε Ημερήσια βάση στην ΡΑΕ 
αναφορά σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης συναγερμού. Η ΡΑΕ εκτιμά εκάστοτε 
τα δεδομένα και αποφασίζει τη σύγκληση της ΟΔΚ, προσδιορίζοντας τα 
Εμπλεκόμενα Μέρη που θα συμμετέχουν στη σχετική συνεδρίαση. Κατά τη 
συνεδρίαση της ΟΔΚ, δύναται να συζητηθεί η λήψη μέτρων που στηρίζονται στην 
αγορά, προκειμένου για την επαναφορά σε Κατάσταση Συναγερμού 0. 

3. Σε περίτπωση όπου η εκτιμώμενη από το Διαχειριστή Ημερήσια Παραλαβή Ποσοτήτων φυσικού 
Αερίου από το ΕΣΜφΑ είναι μεγαλύτερη της εκτιμώμενης από το Διαχειριστή Ημερήσιας 
Παράδοσης Ποσοτήτων φυσικού Αερίου στο ΕΣΜφΑ και η ζήτηση δεν είναι δυνατόν να 
εξυπηρετηθεί χωρίς να απαιτείται η λήψη μέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά, με απόφαση 
της ΜΔΚ ο Επικεφαλής της κηρύσσει Κατάσταση Συναγερμού 3. 

Εμπλεκόμενα Μέρη : ΔΕΣφΑ, ΡΑΕ, Χρήστες Μεταφοράς, Χρήστες ΥφΑ, Προμηθευτές 
φυσικού Αερίου, Διαχειριστές ανάντη Συστημάτων Μεταφοράς, ΑΔΜΗΕ, 
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Διακοπτόμενοι Καταναλωτές (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 73 του 
Ν.4001/2011), λοιποί Καταναλωτές, Διαχειριστές Συστημάτων Διανομής. 

Μέτρα : Η ΜΔΚ ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο τα Εμπλεκόμενα 
Μέρη σχετικά με την Κατάσταση Συναγερμού 3 και τις εκτιμήσεις της όσον αφορά 
στην εξέλιξη αυτής. Η ΡΑΕ συγκαλεί την ΟΔΚ εντός τεσσάρων (4) ωρών από την 
λήψη της σχετικής ενημέρωσης από τη ΜΔΚ. Στη συνεδρίαση της ΟΔΚ συμμετέχει ο 
ΑΔΜΗΕ και οποιοδήποτε Εμπλεκόμενο Μέρος, τη συμμετοχή του οποίου κρίνει 
απαραίτητη η ΡΑΕ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η ΜΔΚ (σε συνεργασία με 
τον ΑΔΜΗΕ, εφόσον αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία μονάδων παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας) προτείνει τα μέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά και τα 
οποία πρέπει να ληφθούν προκειμένου για την άμβλυνση των συνεπειών της 
Κατάστασης Συναγερμού 3 και τη μετάπτωσή της σε χαμηλότερο επίπεδο. Εφόσον 
τα μέτρα αφορούν στον περιορισμό ή στη διακοπή παροχής φυσικού Αερίου προς 
καταναλωτές, η εφαρμογή τους λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διαδικασίες των 
Παραρτημάτων 2, 3, 4 και 5. 

Ε. Αδυναυία εξυπηρέτησης Ηυερησίων Δηλώσεων Χρηστών λόνω τεχνικών ποοβληυάτων στο ΕΣΦΑ . 

Σε περίπτωση εμφάνισης συμβάντος που οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα στο ΕΣφΑ, το 
προσωπικό του ΔΕΣφΑ πρωτίστως καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε με κατάλληλους 
λειτουργικούς χειρισμούς, να μειώσει ή να σταματήσει το μέγεθος του συμβάντος, σύμφωνα 
με τον εκδιδόμενο από την ΓΓΠΠ Ενημερωτικό φάκελο σχετικά με τις Δραστηριότητες που 
αφορούν το φυσικό Αέριο όπως εκάστοτε ισχύει. 

1. Σε περίπτωση όπου η ζήτηση είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί χωρίς να απαιτείται η λήψη μέτρων 
που δεν στηρίζονται στην αγορά, με απόφαση της ΜΔΚ ο Επικεφαλής της κηρύσσει Κατάσταση 
Συναγερμού 2. 

Ευπλεκόίιενα Μέρη : ΔΕΣφΑ, ΡΑΕ, Χρήστες, Μεγάλοι Καταναλωτές συνδεδεμένοι 
απευθείας στο ΕΣΜφΑ. 

Μέτρα : Η ΜΔΚ ενημερώνει, εντός έξι (6) ωρών από την κήρυξη Κατάστασης 
Συναγερμού 2, τα λοιπά Εμπλεκόμενα Μέρη σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα του 
ΕΣφΑ που προκάλεσε την Κατάσταση Συναγερμού 2, καθώς και τον εκτιμώμενο 
χρόνο αποκατάστασής του, προτείνοντας τη λήψη μέτρων που στηρίζονται στην 
αγορά με στόχο την άμβλυνση των συνεπειών της Κατάστασης Συναγερμού 2. 
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2. Σε περίπτωση όπου η ζήτηση δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί χωρίς τη λήψη μέτρων που δεν 
στηρίζονται στην αγορά, με απόφαση της ΜΔΚ ο επικεφαλής της κηρύσσει Κατάσταση 
Συναγερμού 3. 

Ευπλεκόυενα Μέρη : ΔΕΣφΑ, ΡΑΕ, Χρήστες Μεταφοράς που επηρεάζονται, Χρήστες 
ΥφΑ που επηρεάζονται. Προμηθευτές φυσικού Αερίου, Διαχειριστές ανάντη 
Συστημάτων Μεταφοράς, ΑΔΜΗΕ, Διακοπτόμενοι Καταναλωτές (σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Αρθρο 73 του Ν.4001/2011), λοιποί Καταναλωτές, Διαχειριστές 
Συστημάτων Διανομής. 

Μέτρα : Η ΜΔΚ ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο τα Εμπλεκόμενα 
Μέρη σχετικά με την Κατάσταση Συναγερμού 3 και τις εκτιμήσεις της όσον αφορά 
στην εξέλιξη αυτής. Η ΡΑΕ συγκαλεί την ΟΔΚ εντός τεσσάρων (4) ωρών από την 
λήψη της σχετικής ενημέρωσης από τη ΜΔΚ. Στη συνεδρίαση της ΟΔΚ συμμετέχει ο 
ΑΔΜΗΕ και οποιοδήποτε Εμπλεκόμενο Μέρος, τη συμμετοχή του οποίου κρίνει 
απαραίτητη η ΡΑΕ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η ΜΔΚ (σε συνεργασία με 
τον ΑΔΜΗΕ, εφόσον αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία μονάδων παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας) προτείνει τα μέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά τα οποία 
πρέπει να ληφθούν προκειμένου για την άμβλυνση των συνεπειών της Κατάστασης 
Συναγερμού 3 και τη μετάπτωσή της σε χαμηλότερο επίπεδο. Εφόσον τα μέτρα 
αφορούν στον περιορισμό ή στη διακοπή παροχής φυσικού Αερίου προς 
καταναλωτές, η εφαρμογή τους λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διαδικασίες των 
Παραρτημάτων 2, 3, 4 και 5. Σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης της ανωτέρω 
διαδικασίας λόγω της φύσης του τεχνικού προβλήματος, ο ΔΕΣφΑ προχωρεί άμεσα 
σε διακοπή παροχής προς τους καταναλωτές, σύμφωνα με τον Κατάλογο Σειράς 
Διακοπής του Παραρτήματος 1 του παρόντος, προκειμένου να διασφαλίσει την 
ασφαλή λειτουργία του ΕΣφΑ και την συνέχιση της τροφοδοσίας των 
Προστατευόμενων Καταναλωτών. 

ΣΤ. Έκτακτη Ανάγκη σε δίκτυο διανομής . 

Σε περίπτωση εμφάνισης συμβάντος που οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις του Συστήματος 
Διανομής φυσικού Αερίου, το προσωπικό του Συστήματος Διανομής πρωτίστως καταβάλει 
κάθε προσπάθεια ώστε με κατάλληλους λειτουργικούς χειρισμούς να μειώσει ή να 
σταματήσει το μέγεθος του συμβάντος, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από την ΓΓΠΠ 
Ενημερωτικό φάκελο σχετικά με τις Δραστηριότητες που αφορούν το φυσικό Αέριο όπως 
εκάστοτε ισχύει. 
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Σε περίπτωση όπου απαπείται λήψη μέτρων στο ΕΣφΑ για την αντιμετώπιση καταστάσεως 
Έκτακτης Ανάγκης που εκδηλώνεται σε δίκτυο διανομής, με απόφαση της ΜΔΚ ο Επικεφαλής 
της κηρύσσει Κατάσταση Συναγερμού 3. 

Ευπλεκόίιενα Μέοη : ΔΕΣφΑ, ΡΑΕ, Χρήστες Μεταφοράς που παραδίδουν φυσικό 
Αέριο στο δίκτυο διανομής, Διαχειριστής Δικτύου Διανομής στο οποίο έχει εκδηλωθεί 
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης. 

Μέτρα : Ο Διαχειριστής δικτύου διανομής λαμβάνει άμεσα κάθε πρόσφορο μέτρο που 
προβλέπεται στο Εγχειρίδιο Εκτατής Ανάγκης του δικτύου διανομής του και 
ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τη ΜΔΚ και την ΡΑΕ σχετικά με τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν στο ΕΣφΑ για την αντιμετώπιση της κατάστασης Έκτακτης 
Ανάγκης. Η ΜΔΚ λαμβάνει τα μέτρα που υποδείχθηκαν από το Διαχειριστή Δικτύου 
Διανομής. 

Ζ. Έξοδος Προυηθευτή από την ελληνική ανοοά Φυσικού Αερίου . 

- Σε περίπτωση αδυναμίας τροφοδοσίας Μεγάλων Καταναλωτών, ο Επικεφαλής της ΜΔΚ 
κηρύσσει Κατάσταση Συναγερμού 1. 

Ευπλεκόυενα Μέρη : ΔΕΣφΑ, ΡΑΕ, Προμηθευτές ΦΑ, Χρήστες Μεταφοράς, Μεγάλοι 
Πελάτες που επηρεάζονται. 

Μέτρα : Οι εμπλεκόμενοι Μεγάλοι Πελάτες υποβάλλουν στη ΜΔΚ, εντός δώδεκα (12) 
ωρών από τη αποστολή αντίστοιχου αιτήματος, αναφορά σχετικά με την κατάσταση 
τροφοδοσίας τους με φυσικό Αέριο καθώς και τα μέτρα που έχουν λάβει ή 
προγραμματίζουν να λάβουν προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή τροφοδοσία 
των εγκαταστάσεών τους. Οι εμπλεκόμενοι Μεγάλοι Πελάτες είναι υποχρεωμένοι να 
γνωστοποιήσουν άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο στη ΜΔΚ κάθε στοιχείο ή 
πληροφορία που είναι δυνατόν να οδηγήσει σε Κατάσταση Συναγερμού 0. Οι 
Προμηθευτές φυσικού Αερίου ενημερώνουν τη ΜΔΚ εντός έξι (6) ωρών από την 
υποβολή σχετικού αιτήματος (εκ μέρους της ΜΔΚ) σχετικά με τη δυνατότητά τους να 
προμηθεύσουν την ελληνική αγορά με επιπλέον Ποσότητες φυσικού Αερίου, 
προσδιορίζοντας το ύψος των εν λόγω Ποσοτήτων καθώς και τη διάρκεια της 
προμήθειας. Η ΜΔΚ ενημερώνει την ΡΑΕ σχετικά με την έλλειμμα προμήθειας 
φυσικού Αερίου, τις επιπλέον Ποσότητες που είναι δυνατόν να διατεθούν από 
Προμηθευτές φυσικού Αερίου καθώς και τη χρονική περίοδο διάθεσής τους. Η ΜΔΚ 
αναρτά στην ιστοσελίδα του ΔΕΣφΑ κατάλογο Προμηθευτών φυσικού Αερίου που 
δύνανται να προμηθεύσουν την αγορά με επιπλέον Ποσότητες φυσικού Αερίου. 
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- Σε περίπτωση διασφάλισης τροφοδοσίας Πελατών που δεν είναι Μεγάλοι, κατόπιν 
παρέμβασης του ΔΕΣφΑ, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 30, παράγραφος 6, εδάφιο 1 του 
Κανονισμού Αδειών, με απόφαση της ΜΔΚ ο Επικεφαλής της κηρύσσει Κατάσταση 
Συναγερμού 2. 

Ευπλεκόυενα Μέρη : ΔΕΣφΑ, ΡΑΕ, Προμηθευτές φυσικού Αερίου, Χρήστες 
Μεταφοράς, Μεγάλοι Πελάτες που επηρεάζονται. 

Μέτρα : Η ΜΔΚ ενημερώνει σχετικά την ΡΑΕ, προσδιορίζοντας το ύψος του 
ελλείμματος τροφοδοσίας και εφαρμόζει τις προβλέψεις της παραγράφου 6 του 
Άρθρου 30 του Κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ 464/19.04.2010). 

- Σε περίπτωση αδυναμίας τροφοδοσίας Πελατών που δεν είναι Μεγάλοι, με απόφαση της 
ΜΔΚ ο Επικεφαλής της κηρύσσει Κατάσταση Συναγερμού 3. 

Ευπλεκόυενα Μέρη : ΔΕΣφΑ, ΡΑΕ, Χρήστες Μεταφοράς, Προμηθευτές φυσικού 
Αερίου, Διαχειριστές ανάντη Συστημάτων Μεταφοράς, ΑΔΜΗΕ, Διακοπτόμενοι 
Καταναλωτές (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 73 του Ν.4001/2011), λοιποί 
Καταναλωτές, Διαχειριστές Συστημάτων Διανομής. 

Μέτρα : Η ΜΔΚ ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο τα Εμπλεκόμενα 
Μέρη σχετικά με την Κατάσταση Συναγερμού 3 και τις εκτιμήσεις της όσον αφορά 
στην εξέλιξη αυτής. Η ΡΑΕ συγκαλεί την ΟΔΚ εντός τεσσάρων (4) ωρών από την 
λήψη της σχετικής ενημέρωσης από τη ΜΔΚ. Στη συνεδρίαση της ΟΔΚ συμμετέχει ο 
ΑΔΜΗΕ και οποιοδήποτε Εμπλεκόμενο Μέρος, τη συμμετοχή του οποίου κρίνει 
απαραίτητη η ΡΑΕ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η ΜΔΚ (σε συνεργασία με 
τον ΑΔΜΗΕ, εφόσον αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία μονάδων παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας) προτείνει τα μέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά τα οποία 
πρέπει να ληφθούν προκειμένου για την άμβλυνση των συνεπειών της Κατάστασης 
Συναγερμού 3 και τη μετάπτωσή της σε χαμηλότερο επίπεδο. Εφόσον τα μέτρα 
αφορούν στον περιορισμό ή στη διακοπή παροχής φυσικό Αέριο προς καταναλωτές, 
η εφαρμογή τους λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διαδικασίες των Παραρτημάτων 2, 
3, 4 και 5. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 


Η επιβεβλημένη διακοπή/περιορισμός παροχής φυσικού Αερίου σε καταναλωτές αποτελεί το βασικό 
μέτρο για την διαχείριση καταστάσεων συναγερμού επιπέδου 3 και με στόχο να διασφαλιστεί η 
αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του ΕΣφΑ και η τροφοδοσία της εναπομένουσας ζήτησης και ιδίως 
των Προστατευόμενων Καταναλωτών και του περιορισμού των επιπτώσεων στο Σύστημα Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Η ΟΔΚ, μετά από σχετική εισήγηση της ΜΔΚ, αποφασίζει τη διακοπή/περιορισμό της παροχής 
φυσικού Αερίου σε Πελάτες, σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 

• Κάτοχοι άδειας παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύσιμο φυσικό Αέριο, οι οποίοι 
έχουν συνάψει, βάσει της παραγράφου 2 του Αρθρου 73 του Ν. 4001/2011, σύμβαση με 
τον ΔΕΣφΑ για την, έναντι ανταλλάγματος, κατά προτεραιότητα διακοπή/περιορισμό της 
παροχής φυσικού Αερίου σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης (Κατάσταση Συναγερμού 3). 

• Μεγάλοι Πελάτες που έχουν συνάψει με το ΔΕΣφΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του Αρθρου 73 του Ν. 4001/2011, σύμβαση για την, έναντι ανταλλάγματος, 
κατά προτεραιότητα διακοπή/περιορισμό της παροχής φυσικού Αερίου σε περίπτωση 
Έκτακτης Ανάγκης (Κατάσταση Συναγερμού 3). 

• Μονάδες παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύσιμο φυσικό Αέριο, οι οποίες δεν 
έχουν συνάψει με τον ΔΕΣφΑ σύμβαση για την διακοπή/περιορισμό της παροχής 
φυσικού Αερίου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης (Κατάσταση Συναγερμού 3). 

• Αλλοι Πελάτες σύμφωνα με τη ακόλουθη σειρά διακοπής: 

ί. Μεγάλοι Βιομηχανικοί Καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση φυσικού Αερίου 
μεγαλύτερη των 100 0'\Ν[\ που χρησιμοποιούν το φυσικό Αέριο ως πρώτη ύλη 
για παραγωγή θερμιδοφόρου ρευστού (π.χ. ατμός) και συμπαραγωγή 
Θερμότητας και Ηλεκτρισμού. 

ίί. Μεγάλοι Βιομηχανικοί Καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση φυσικού Αερίου 
μεγαλύτερη των 100 0\Ν[\ που χρησιμοποιούν το φυσικό Αέριο για διεργασία 
(κλίβανοι κτλ.). 
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ίίί. Μικροί Βιομηχανικοί Καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση φυσικού Αερίου 
μικρότερη ή ίση των 100 Οννίτ που χρησιμοποιούν το φυσικό Αέριο ως πρώτη 
ύλη για παραγωγή θερμιδοφόρου ρευστού (π.χ. ατμός) και συμπαραγωγή 
Θερμότητας και Ηλεκτρισμού. 

ίν. Μικροί Βιομηχανικοί Καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση φυσικού Αερίου 
μικρότερη ή ίση των 100 Οννίτ που χρησιμοποιούν το φυσικό Αέριο για 
διεργασία (κλίβανοι κτλ.). 

V. Εμπορικοί Καταναλωτές, που δεν ανήκουν στην κατηγορία των 
Προστατευόμενων Καταναλωτών, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του 
Διαχειριστή Διανομής φυσικού Αερίου. 

• Προστατευόμενοι Πελάτες, των οποίων η διακοπή/περιορισμός κρίνεται αναγκαία για να 
διασφαλιστεί η αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του ΕΣφΑ και των δικτύων διανομής, 
σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του αντίστοιχου Διαχειριστή του δικτύου 
διανομής. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


Για την άμβλυνση των επιπτώσεων της Κατάστασης Συναγερμού 3 και με στόχο τη διασφάλιση της 
αξιόπιστης και ασφαλούς λειτουργίας του ΕΣφΑ, ενδέχεται να απαιτηθεί η διακοπή/περιορισμός της 
παροχής φυσικού Αερίου σε κατόχους άδειας παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύσιμο φυσικό 
Αέριο, οι οποίοι έχουν συνάψει με τον ΔΕΣφΑ σχετική σύμβαση διακοπής. 

Η ΜΔΚ εκτιμά τη προσφορά φυσικού Αερίου ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να ελέγξει αν 
καλύπτεται η εκτιμούμενη από τον ΔΕΣφΑ ζήτηση φυσικού Αερίου. Η ΜΔΚ χρησιμοποιώντας ιστορικά 
στοιχεία ζήτησης φυσικού Αερίου, τις δηλώσεις και προβλέψεις φυσικού Αερίου των Χρηστών 
Μεταφοράς φυσικού Αερίου, των Διαχειριστών Διανομής φυσικού Αερίου και του ΑΔΜΗΕ για το 
προσεχές διάστημα αναπτύσσει και ελέγχει μέσω υδραυλικής προσομοίωσης, σενάρια 
Παραδόσεων/Παραλαβών Ποσοτήτων φυσικού Αερίου στο ΕΣφΑ, εντοπίζοντας τυχόν ανισοζύγιο 
μάζας για το επόμενο διάστημα. 

Ακολούθως, και εφόσον κριθεί απαραίτητο από την ανάλυση που προηγήθηκε, για την εξάλειψη του 
ημερήσιου ελλείμματος ισοζυγίου μάζας και την εξομάλυνση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης 
(Κατάσταση Συναγερμού 3), ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη τροφοδότηση των 
Προστατευόμενων Καταναλωτών με φυσικό Αέριο, η ΜΔΚ προσδιορίζει: 

• τη γεωγραφική περιοχή όπου χρειάζεται να υπάρξει περιορισμός/διακοπή της παροχής 
φυσικού Αερίου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ΕΣφΑ δύναται να χωριστεί σε δύο 
γεωγραφικές περιοχές: 

ο Νότια και Κεντρική Ελλάδα (νοτίως της Θεσσαλίας συμπεριλαμβανομένης αυτής), 
και 

ο Βορειοανατολική Ελλάδα (Μακεδονία έως Θράκη). 

• την εκτιμώμενη χρονική διάρκειά της, καθώς και 

• τη μέγιστη ενέργεια [ΜΉϊ] φυσικού Αερίου) που επιτρέπεται να παραληφθεί στη 
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, από Χρήστες Μεταφοράς που τροφοδοτούν Μονάδες 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι οποίες, βάσει της άδειας παραγωγής τους, οφείλουν να 
τηρούν αποθέματα εφεδρικού καυσίμου. 
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0 ΑΔΜΗΕ λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσματα της ανωτέρω ανάλυσης και με γνώμονα την 
ασφαλή και ομαλή λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, τη μεγιστοποίηση της 
ηλεκτρικής παραγωγής από τη διαθέσιμη παροχή φυσικού Αερίου και το διαθέσιμο δυναμικό μονάδων 
φυσικού Αερίου με ικανότητα λειτουργίας με εφεδρικό καύσιμο εισηγείται στην ΟΔΚ τη 
διακοπή/περιορισμό της παροχής φυσικού Αερίου στις προαναφερθείσες μονάδες της συγκεκριμένης 
γεωγραφικής περιοχής που προκρίνονται με βάση τα ανωτέρω κριτήρια. Εφόσον από τα ανωτέρω 
κριτήρια δεν προκύπτει σαφώς η σειρά ή ο τρόπος εφαρμογής των περικοπών τότε αυτές 
εφαρμόζονται εκ περιτροπής ή αναλογικά. 

Η ΟΔΚ αποφασίζει την διακοπή/περιορισμό της παροχής φυσικού Αερίου στους κατόχους άδειας 
παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν συνάψει με το ΔΕΣφΑ σύμβαση για την έναντι 
ανταλλάγματος διακοπή, σύμφωνα με την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ ή αιτείται την εξέταση εναλλακτικών 
σεναρίων διακοπής/περιορισμού από τον ΑΔΜΗΕ. Σε περίπτωση μη συμφωνίας των μελών της ΟΔΚ 
ως προς τα ληπτέα μέτρα, η τελική απόφαση λαμβάνεται από τον εκπρόσωπο της ΡΑΕ. 

Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, ο ΔΕΣφΑ εκδίδει και αποστέλλει σχετική Εντολή Αειτουργικής 
Ροής προς τον (-ους) αρμόδιο (-ους) Χρήστη (-ες) Μεταφοράς που εξυπηρετούν τις μονάδες 
παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στις οποίες θα διακοπεί/περιοριστεί η παροχή φυσικού Αερίου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρθρο 63 και στο Παράρτημα III του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣφΑ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

Για την άμβλυνση των επιπτώσεων της Κατάστασης Συναγερμού 3 και με στόχο τη διασφάλιση της 
αξιόπιστης και ασφαλούς λειτουργίας του ΕΣφΑ, ενδέχεται να απαιτηθεί η διακοπή/περιορισμός της 
παροχής φυσικού Αερίου σε Μεγάλους Πελάτες, οι οποίοι έχουν συνάψει με τον ΔΕΣφΑ σχετική 
σύμβαση διακοπής. 

Η ΜΔΚ εκτιμά τη προσφορά φυσικού Αερίου ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να ελέγξει αν 
καλύπτεται η εκτιμούμενη από τον ΔΕΣφΑ ζήτηση φυσικού Αερίου. Η ΜΔΚ χρησιμοποιώντας ιστορικά 
στοιχεία ζήτησης φυσικού Αερίου, τις δηλώσεις και προβλέψεις φυσικού Αερίου των Χρηστών 
Μεταφοράς φυσικού Αερίου, των Διαχειριστών Διανομής φυσικού Αερίου και του ΑΔΜΗΕ για το 
προσεχές διάστημα αναπτύσσει και ελέγχει μέσω υδραυλικής προσομοίωσης, σενάρια 
Παραδόσεων/Παραλαβών Ποσοτήτων φυσικού Αερίου στο ΕΣφΑ, εντοπίζοντας τυχόν ανισοζύγιο 
μάζας για το επόμενο διάστημα. 

Ακολούθως, και εφόσον κριθεί απαραίτητο, από την ανάλυση που προηγήθηκε, για την εξάλειψη του 
ημερήσιου ελλείμματος ισοζυγίου μάζας και την εξομάλυνση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης 
(Κατάσταση Συναγερμού 3), ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη τροφοδότηση των 
Προστατευόμενων Καταναλωτών με φυσικό Αέριο, η ΜΔΚ προσδιορίζει: 

• τη γεωγραφική περιοχή όπου χρειάζεται να υπάρξει περιορισμός/διακοπή της παροχής 
φυσικού Αερίου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ΕΣφΑ δύναται να χωριστεί σε δύο 
γεωγραφικές περιοχές: 

ο Νότια και Κεντρική Ελλάδα (νοτίως της Θεσσαλίας συμπεριλαμβανομένης αυτής), και 
ο Βορειοανατολική Ελλάδα (Μακεδονία έως Θράκη). 

• την εκτιμώμενη χρονική διάρκειά της, καθώς και 

• τη μέγιστη ενέργεια {Μ\Ν[\ φυσικού Αερίου) που επιτρέπεται να παραληφθεί στη 
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή από Χρήστες Μεταφοράς που τροφοδοτούν 
Διακοτπόμενους Μεγάλους Πελάτες. 

Η ΜΔΚ λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσματα της ανωτέρω ανάλυσης και με γνώμονα την ασφαλή 
και ομαλή λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς φυσικού Αερίου εισηγείται στην ΟΔΚ τη 
διακοπή/περιορισμό της παροχής φυσικού Αερίου στους προαναφερθέντες Διακοπτόμενους 
Μεγάλους Πελάτες της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. 
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Η ΟΔΚ αποφασίζει την διακοπή/περιορισμό της παροχής φυσικού Αερίου στους Μεγάλους Πελάτες 
που έχουν συνάψει με το ΔΕΣφΑ σύμβαση για την έναντι ανταλλάγματος διακοπή, σύμφωνα με την 
εισήγηση της ΜΔΚ ή αιτείται την εξέταση εναλλακτικών σεναρίων διακοπής/περιορισμού από την 
ΜΔΚ. Σε περίτπωση μη συμφωνίας των μελών της ΟΔΚ ως προς τα ληπτέα μέτρα, η τελική απόφαση 
λαμβάνεται από τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Αρχής. 

Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης ο ΔΕΣφΑ, εκδίδει και αποστέλλει σχετική Εντολή Αειτουργικής 
Ροής προς τον (-ους) αρμόδιο (-ους) Χρήστη (-ες) Μεταφοράς που εξυπηρετούν τους Διακοπτόμενους 
Μεγάλους Πελάτες στους οποίους θα διακοπεί/περιοριστεί η παροχή φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Αρθρο 63 και στο Παράρτημα III του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣφΑ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


Για την άμβλυνση των επιπτώσεων της Κατάστασης Συναγερμού 3 και με στόχο τη διασφάλιση της 
αξιόπιστης και ασφαλούς λειτουργίας του ΕΣφΑ και την συνέχιση της τροφοδοσίας της 
εναπομένουσας ζήτησης και ιδίως των Προστατευόμενων Καταναλωτών, ενδέχεται να απαιτηθεί η 
διακοπή/περιορισμός της παροχής φυσικού Αερίου σε μονάδες παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με 
καύσιμο φυσικό Αέριο. 

Η ΜΔΚ χρησιμοποιώντας ιστορικά στοιχεία ζήτησης φυσικού Αερίου, τις δηλώσεις και προβλέψεις 
φυσικού Αερίου των Χρηστών Μεταφοράς φυσικού Αερίου, των Διαχειριστών Διανομής φυσικού 
Αερίου και του ΑΔΜΗΕ για το προσεχές διάστημα αναπτύσσει και ελέγχει μέσω υδραυλικής 
προσομοίωσης, σενάρια Παραδόσεων/Παραλαβών Ποσοτήτων φυσικού Αερίου στο ΕΣφΑ, 
εντοπίζοντας τυχόν ανισοζύγιο μάζας για το επόμενο διάστημα. 

Ακολούθως, και εφόσον κριθεί απαραίτητο, από την ανάλυση που προηγήθηκε, για την εξάλειψη του 
ημερήσιου ελλείμματος ισοζυγίου μάζας και την εξομάλυνση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης 
(Κατάσταση Συναγερμού 3), ώστε σε κάθε περίτπωση να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη τροφοδότηση των 
Προστατευόμενων Καταναλωτών με φυσικό Αέριο, η ΜΔΚ προσδιορίζει: 

• τη γεωγραφική περιοχή όπου χρειάζεται να υπάρξει περιορισμός/διακοπή της παροχής 
φυσικού Αερίου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ΕΣφΑ δύναται να χωριστεί σε δύο 
γεωγραφικές περιοχές: 

ο Νότια και Κεντρική Ελλάδα (νοτίως της Θεσσαλίας συμπεριλαμβανομένης αυτής), και 
ο Βορειοανατολική Ελλάδα (Μακεδονία έως Θράκη). 

• την εκτιμώμενη χρονική διάρκειά της, καθώς και 

• τη μέγιστη ενέργεια (Μννίτ φυσικού Αερίου) που επιτρέπεται να παραληφθεί στη 
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή από Χρήστες Μεταφοράς που τροφοδοτούν μονάδες 
παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Ο ΑΔΜΗΕ λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσματα της ανωτέρω ανάλυσης και με γνώμονα την 
ασφαλή και ομαλή λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και την 
μεγιστοποίηση της ηλεκτρικής παραγωγής από την διαθέσιμη παροχή αερίου εισηγείται στην ΟΔΚ τη 
διακοπή/περιορισμό της παροχής φυσικού Αερίου στις μονάδες της συγκεκριμένης γεωγραφικής 
περιοχής που προκρίνονται με βάση τα ανωτέρω κριτήρια. Εφόσον από τα ανωτέρω κριτήρια δεν 
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προκύπτει σαφώς η σειρά ή τρόπος εφαρμογής των περικοπών τότες αυτές εφαρμόζονται εκ 
περιτροπής ή αναλογικά μεταξύ των μονάδων με ομοειδή χαρακτηριστικά. 

Η ΟΔΚ αποφασίζει την διακοπή/περιορισμό της παροχής φυσικού Αερίου σε μονάδες παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, με καύσιμο φυσικό Αέριο, σύμφωνα με την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ ή αιτείται την 
εξέταση εναλλακτικών σεναρίων διακοπής/περιορισμού από τον ΑΔΜΗΕ. Σε περίπτωση μη 
συμφωνίας των μελών της ΟΔΚ ως προς τα ληπτέα μέτρα, η τελική απόφαση λαμβάνεται από τον 
εκπρόσωπο της Αρμόδιας Αρχής. 

Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, ο ΔΕΣφΑ εκδίδει και αποστέλλει σχετική Εντολή Αειτουργικής 
Ροής προς τον (-ους) αρμόδιο (-ους) Χρήστη (-ες) Μεταφοράς που εξυπηρετούν τις μονάδες 
παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στις οποίες θα διακοπεί/περιοριστεί η παροχή φυσικού Αερίου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρθρο 63 και στο Παράρτημα III του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣφΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 


Για την άμβλυνση των επιπτώσεων της Κατάστασης Συναγερμού 3 και με στόχο τη διασφάλιση της 
αξιόπιστης και ασφαλούς λειτουργίας του ΕΣφΑ και την συνέχιση της τροφοδοσίας της 
εναπομένουσας ζήτησης και ιδίως των Προστατευόμενων Καταναλωτών, ενδέχεται να απαιτηθεί η 
διακοπή/περιορισμός της παροχής φυσικού Αερίου σε Αλλους Πελάτες. 

Η ΜΔΚ χρησιμοποιώντας ιστορικά στοιχεία ζήτησης φυσικού Αερίου, τις δηλώσεις και προβλέψεις 
φυσικού Αερίου των Χρηστών Μεταφοράς φυσικού Αερίου, των Διαχειριστών Διανομής φυσικού 
Αερίου και του ΑΔΜΗΕ για το προσεχές διάστημα αναπτύσσει και ελέγχει μέσω υδραυλικής 
προσομοίωσης, σενάρια Παραδόσεων/Παραλαβών Ποσοτήτων φυσικού Αερίου στο ΕΣφΑ, 
εντοπίζοντας τυχόν ανισοζύγιο μάζας για το επόμενο διάστημα. 

Ακολούθως, και εφόσον κριθεί απαραίτητο, από την ανάλυση που προηγήθηκε, για την εξάλειψη του 
ημερήσιου ελλείμματος ισοζυγίου μάζας και την εξομάλυνση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης 
(Κατάσταση Συναγερμού 3), ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη τροφοδότηση των 
Προστατευόμενων Καταναλωτών με φυσικό Αέριο, η ΜΔΚ προσδιορίζει: 

• τη γεωγραφική περιοχή όπου χρειάζεται να υπάρξει περιορισμός/διακοπή της παροχής 
φυσικού Αερίου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ΕΣφΑ δύναται να χωριστεί σε δύο 
γεωγραφικές περιοχές: 

ο Νότια και Κεντρική Ελλάδα (νοτίως της Θεσσαλίας συμπεριλαμβανομένης αυτής), και 
ο Βορειοανατολική Ελλάδα (Μακεδονία έως Θράκη). 

• την εκτιμώμενη χρονική διάρκειά της, καθώς και 

• τη μέγιστη ενέργεια (Μννίτ φυσικού Αερίου) που επιτρέπεται να παραληφθεί στη 
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή από Χρήστες Μεταφοράς που τροφοδοτούν Αλλους 
Πελάτες, 

και αποστέλλει στο Χρήστη (-ες) Μεταφοράς φυσικού Αερίου τα αποτελέσματα της ανωτέρω 
ανάλυσης. 

Ο (-οι) Χρήστης (-ες) Μεταφοράς φυσικού Αερίου, κατόπιν συνεργασίας με τον αντίστοιχο Διαχειριστή 
Δικτύου Διανομής και λαμβάνοντας υπόψη (α) τον Κατάλογο Σειράς Διακοπής του Παραρτήματος 1, 
(β) τον τρόπο διακοπής ομοειδών μεταξύ τους Πελατών και (γ) τον ελάχιστο χρόνο προειδοποίησης 
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που απαιτείται για την ασφαλή αναδιάταξη ή διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας των 
επηρεαζόμενων Πελατών εισηγείται (-ούνται) στην ΟΔΚ τη διακοπή/περιορισμό της τροφοδοσίας 
Άλλων Πελατών της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής που προκρίνονται με βάση τα ανωτέρω 
κριτήρια, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα στην ΜΔΚ τη μέγιστη ενέργεια {Μ\Ν[\ φυσικού Αερίου) που θα 
παραληφθεί από αυτόν (-ούς) στα Σημεία Εξόδου του ΕΣΜφΑ από τα οποία εξυπηρετούνται οι 
διακοτπόμενοι Πελάτες. 

Η ΟΔΚ αποφασίζει την διακοπή/περιορισμό της παροχής φυσικού Αερίου στους Άλλους Πελάτες, 
σύμφωνα με την προαναφερθείσα εισήγηση ή αιτείται την εξέταση εναλλακτικών σεναρίων 
διακοπής/περιορισμού από τον (-ους) Χρήστη (-ες) Μεταφοράς φυσικού Αερίου που εξυπηρετούν 
Άλλους Πελάτες. Σε περίπτωση μη συμφωνίας των μελών της ΟΔΚ ως προς τα ληπτέα μέτρα, η τελική 
απόφαση λαμβάνεται από τον εκπρόσωπο της ΡΑΕ. 

Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, ο ΔΕΣφΑ εκδίδει και αποστέλλει σχετική Εντολή Λειτουργικής 
Ροής προς τον (-ους) αρμόδιο (-ους) Χρήστη (-ες) Μεταφοράς που εξυπηρετούν τους Άλλους Πελάτες 
στους οποίους θα διακοπεί/περιοριστεί η παροχή φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Άρθρο 63 και στο Παράρτημα III του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣφΑ. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013 

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 
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